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HABim IMPRESCiNDÍBLES 
ELECTRÍCA 'PARA REPARAR 


RESTRICÜÜKES DE ENERGIA 
LAS MAQUINARIAS DE UTE. 



Diversos aspectos de la importante reunión realizada ayer en la UTE. Arriba, a la izquierda, el presidente dei organismo, Ing. Ru¬ 
dolfo Fonseca, hace uso d,e la palabra. Enseguida, el ingeniero jefe de centrales térmicas, Ing. Hugo R. Giavf* Abajo, dos momen¬ 
tos del acto: el estrado y parte del numeroso público integrado por delegados representativos del comercio, industria, Concejo De¬ 
partamental de Montevideo y representantes de prensa y radio. - 


La nación sigue sufriendo aún las consecuencias de las extraor¬ 
dinarias inundaciones de abril pasado, y las obligadas restriccio¬ 
nes al consumo de energía eléctrica — vital para la marcha eco¬ 
nómica del país, — no han terminado, según lo ha hecho sabrr el 
Directorio de la UTE al Consejo Nacional de Gobierno, al que se 
pedirán, incluso, si ello resulta imprescindible, la adopción de n\ - 
didas drásticas para paliar los inconvenientes que traería apare¬ 
jado una restricción en el consumo de energía. 

El Consejo do^ Gobierno ya „ ha encarado. el. probic^a^en eo- 
M’^oración con eí DirectórTo > ios Teemeos ur LTjS^r y'ahora ^ 
cohfía en la colaboración patriótica pueblo para hacer frente 
n una situación que se considera realmente grave. 

INTERCAMBIO DE IDEAS 

Para informar a la opinión pública, a las clases productoras y 
las organizaciones industriales, de la verdadera situación porque 
atraviesa UTE, se realizó en la tarde de ayer una conferencia de 
prensa en la que estuvieron presentes la totalidad de los Directores 
de UTE, los técnicos e ingenieros responsables, representantes del 
Concejo Departamental de Montevideo, delegados de la Cámara de 
Industrias y de la Cámara de Comercio y representantes de nume¬ 
rosas industrias privadas. Inició la conferencia el Presidente de UTE, 
Ing. Rodolfo Fonseca, para explicar que la detención forzosa de la 
máquina Turbo Alternadora N? 4 de la Central José Batlle y Ordó- 
ñez, para ser sometida a urgentes reparaciones imprescindibles y a 
un casi total reacondicionamiento, obligará a efectuar una sensible 
restricción en el suministro de energía eléctrica por un período que 
se ha estimado de 45 días. Pasado ese período crítico —agregó—, se 
estará en condiciones de ir paulatinamente normalizando el sumi¬ 
nistro, pero antes necesitaremos —dijo— la leal colaboración de to¬ 
dos para hacer frente a l^s dificultades. 

Hemos provocado —agregó— este intercambio de ideas con téc¬ 
nicos, industriales y dirigentes de empresas, para que, a través de 
la palabra de los técnicos, tengan uña idea exacta de la gravedad de 
la situación y nos presten su patriótica colaboración. 

HABLA EL Ing. MENDITEGUY 

T.a cíonín on 1 1., v. T_ l ti/r 


I diciendo que la reparación 3 ^ ajuste de la maquinaria de Rincón del 
Bonete no pudo hacerse este año en virtud de que las inundacio¬ 
nes llegaron en abril y las instalaciones quedaron cubiertas por las 
agua? desbordadas desde el 21 de abril hasta el 19 de mayo. 

De esa fecha en adelante —prosiguió diciendo— se iniciaron 
los traDojos de recuperación con la colaboración de los técnicos de 
General Electric y a fines de abril se solicitó un nuevo bobinado 
¿n saber a ciencia cierta si se lograria la totol ii^i^ración de las 
^ r f i ii 

maquinas, secado 3 * reparación de las mismas, persistió luego de 
incesantes trabajos, la recuperación total de 146 motores de diversos 
tipos, 51 bombas, 5 compresores. 14 transformadores, 4 turbinas y 
gran cantidad de cojinetes, reguladores, rotores, extractores, medi¬ 
dores, etc., por un valor que puede ser estimado en un 95 del 
total de las instalaciones. El 5% restante ignoramos aún -expresó- 
si será o no recuperado. * i 

Para mediados de enero entrante estaremos en condiciones de ^ 
recibir los nuevos bobinados para la máquina 2 , los que llegarán í 
conjuntamente ccui el técnico de General Electric, responsable de su ^ 
puesta en funcionamiento. 

LA CENTRAL BATLLE Y ORDOÑEZ 
El Ing. Salvador Masson, Gerente de Usinas de UTE, dejó la 
palabra ai Ing. Hugo Giavi, para que explicara a los presentes la si¬ 
tuación de dicha central. 

El Ingeniero Giavi expresó que los técnicos del organismo, luego 
de prolijos exámenes, habían llegado a la conclusión de que era 
imprescindible detener la maquinaria ds la Turbo Alternadora 

N 9 4, una de las unidades más modernas de UTE y oue nroduce 
50.000 K.W. Piuuuec 

Esa maquinaria — expresó, — se halla en funcionamiento 
desde mayo de 1956 y normalmente requiere una reparación cada 
dos o tres años. Iba a realizarse esa reparación en 1959, pero el 
recargo de trabajo a que debió ser sometida sólo permitió una so¬ 
mera reparación de carácter provisorio. 

Desde entonces hasta la fecha la maquinaria ha debido sonor- I 






















HABRA IMPRESCINDIBIBS RÍSTRIGCIOMS 

(VllíNE DE DA ha hecho que sus actuales cou- 

^tíiones paralización para un adecuado 

“^n^^efuf examen a que 

la máquina trabajaba con un ^ 

continua, de manera d^e es a reparación completa, 

vación, la parlización total ?=»»» ®“ ¿ ^ que el costo, de esa ma 
D¿be tenerse en cfnta - agrego. q 
quina sobrepasa los 20 podremos venios abocados a uii 

lando en sus actuales nue podría costar vidas > 

iccidente de incalculables P^.^^^cuya ^repoLión demandaría un 

Saz'‘nrdt^'tres°ros.“cr"s 

mlco" que es de míenle. 

S^Vl tra¿rap|. 

visorio del servicio de la Tiiibo . en las que esta D.<n 

jadas, utilizando para ^^to u ^ ^es del consumo en- la.s i*is’ 
daramente especilicadas las '«""“fditiiites horas del dia. 
tintas épocas del ano j aun pnereia experimenta un constan e 
. Explicó que la demanda de tneigia xp 

, crecfmfento que. “f fl° Jec^fnto Uesar^ a un 10 o o. 

' tnándose que para agrego, - la UTE. dispone de 

En los actuales «¿ra que descenderá a 110.000 ^ it, 

’ ifiO 000 K.W. de energía, eiíra qu „ j. ¿^ra N’ 4, es decu. 

' cuando se retire del servicio qe enero y el 29 de íe- 

i entre el período comprendido e„tre en funcionamiento 

; brero. Recién a principios de ¿cuete estaremos en condiciones 
' “r unidad N’ I de rW y partir de entonces, en 

de suministrar un total de *®®-^tar el volumen llegando en juno 
forma escalonada, P°d'-^«°®*"“®a7a entonces ya estará «i «ncio- 

a 218.000. confiándose en q P ^^^^^ g^^upte y la N 1 ae 

i namiento la maquina « 

Baygorria. , «¡Atiembre' se calcula podrán 

para P«íipi^°® f p^fmicionamiento de la maquina N. •> 
i nistrar 308.000 K.W. con el lunt Baygorna. 

■ de Rincón del Bonete y effrí el Ing. Sacco expreso que 

, POSIBLES MELICAS LE SPLUCION^^^ ^ 

* Hizo uso de la Pf fe' Lire¿torio d. UTE habir 
conocer algunas ae las medidas que e 

encarado para hacer fren e pg,.,e¡. g las organizaciones indu»* 

Una de ellas ® ,/,oncesión de licencias a su persona 

inales, en «special mane . * ^ qye s» 

en dos periodos de 20 días caaa eléctrica. Intervino des- 

hara mis necesaria M^onomia 

lííirs rí-lhg. ClíiTa P«'f al departamento de Mnnte- 

‘ de la UTE es la de ^^Xada ai sur del Bulevar Av- 

video. Una de es^as ¿q q yjeja Centro, Parque Rodó. Bei;a 

tigas y comprendería '» ^luda ^^.^udería .el resto de la ciudad. 

I Vista, Atahualpa etc. y J* | comprendidos en cada una 

! Se trataría de que los ^ personal en la 

de esas zonas «da”una de ellas realizaría, por un 

período de veinte ^ 29 de febrero, 

período critico de cOLABOF ACION 

^ f.^ali^ la reunión pidiendo la colabora- 

E1 Ingeniero Fonseca fin. ,.j.í-n contemplados debidamente 
ción del pueblo ^ ^j^f'^g^g^torios. Hospitales, industrias de la ali- 

!reSry Tos serrírí. 

"r.n*»rrr.ss.' Lm»,».. ,■«.. ..>■ ..p-- »>■"»- 

dificación del régimen próximo Carnaval, se ex^ 

'.“h.:,» "pp»'--» - 

E.S.Í p“”p- >• ZTZ 'I p»¿“'Sppv. ..ppi pu. p«p- 
‘ rr«'— p.» p».* 

_«iAn rif»l r>ñ\>. 
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Motivará Drásticais Restricciones el Retiro por 45 Días I 
de una de las Unidades de la Central **Ratlle y Ordoñez” 


50.000 Kws. MENOS. CORTES DE ELECTRICIDAD DESDE EL 15 DE ENERO. UTE INFORMO AYER 



Industriales y comerciantes en un salón del Palacio de la Luz i del Organismo que presidieron el acto. La ioto fue tomada en el 
donde se celebró la reunión. El estrado de Directores y Técnicos I instante en que hacía uso de la palabra el Ing. Fonseca 


Ayer en reimión con re¬ 
presentantes de la Industria 
y del Comercio# y de la 
prensa» se informó sobre el 
retiro de servicio por cua¬ 
renta y cinco días del Tur¬ 
bo - alternador número 4 
de la Central Térmica "Bat- 
lle y Ordoñez". Se solicita 
cooperación patriótica para 
hacer menos sensible el in¬ 
evitable periodo de restric- 
, ciones, durante el cual las 
industrias se verán forzadas 
a dar licencia al personal* 
La disminución de las dis¬ 
ponibilidades de energía es 
de cincuenta mil kilowatios. 
^ La unidad no puede seguir 
funcionando sin riesgos, in¬ 
cluso» de vidas. 


h sabido que el directorio de 
ITE consideró con el Consejo 
Nacional de Gobierno una re¬ 
ducción en el suministro de ener¬ 
gía eléctrica como c<msecuencia 
dél^ 'reaccndicionamiento de] 
Turbo - alternador número cna- 
I de la. Central Térmica ‘‘Jo- 
Hsí-saflTes 

; directorio de UTE reunió a in- 
Itegrantes de las Cámaras de In- 
Idustria y Comercio y a la pren- 
isa de la capital para exponerles 
:el problema y solicitar una co- 
jlaboración patriótica frente a la 
emergencia. 

La reunión fue presidida por 
la plana mayor de UTE, asistien¬ 
do todos los miembros del direc¬ 
torio y los altos funcionarios de 
i la empresa asi como técnicos de 
I significación. Abrió el acto el 
i presidente, Ing. Fonseca, anun- 
! ciando el propósito de la convo- 


cólaboración directa a través de 
la comprensión, de la búsqueda 
de soluciones en común y de la 
invocación patriótica que era ne¬ 
cesaria frente a un trance difí¬ 
cil. 

—Es nuestro deseo —^manifes¬ 
tó el Ing. Fonseca— establecer 
con esta reunión el necesario 
contacto con la opinión pública 
a través de las fuerzas vivas de 
la nación, para plantearles con 
claridad y responsabilidad la 
exacta situación del país en ma¬ 
teria de aprovisionamiento de 
energía, reclamando la máxima 
y patriótica colaboración, que se¬ 
guramente nadie habrá de ne¬ 
gar, ante la nueva emergencia 
deficitaria que se presentará. 

Se entro luego en la explica¬ 
ción del problema por medio do 
los técnicos, los cuales fueron 
haciendo uso de la palabra suce¬ 
sivamente, presentados por el 
Ing. Masscnn. El primero ep in¬ 
formar fue el Ing. Jacobo Men- 
ditegui. quien se refirió a las 
repercusicres que Rincón del Bo- 
n ete tiene en la incidenc ia pro- 

—Cuando nos preparábamos 
para reparar la unidad térmica 
número cuatro, de la Central 
“Batlle y Ordoñez”, ocurrieron 
las inundaciones y hubo que acu^ 
dir alli abandonándose momen¬ 
táneamente cuantos planes de re¬ 
paraciones venían realizándose. 

Enumera luego el Ing. Men- 
ditegui los trabajos efectuados 
en Rincón del Bonete, afirman¬ 
do que se ha recuperado apro¬ 
ximadamente un noventa y cin¬ 
co por ciento del valor de las 
instalaciones y que el resto aún 


nueve al diez por ciento anual¬ 
mente, y que los “picos” previs¬ 
tos para 1960 permitían esta¬ 
blecer a priori en qué forma ha¬ 
brá de ser afectado el consumo 
por la di^.ponibilidad de los cin¬ 
cuenta mil kilowatios. Según las 
manifestaciones del Ing. Sacco, 
al retirarse la unidad cuatro, la 
disponibilidad bajará a ciento 
diez mil kilowatios y sólo en el 
mes de setiembre de 1960, cuan¬ 
do estén en funcionamiento las 
unidades recuperadas de Rincón 
del Bonete junto con la nueva 
unidad de Baigorria, se habrán 
superado las necesidades que 
crea la demanda nacional. 

Vuelve a tomar la palabra el 
presidente del directorio de UTE 
Ing. Fonseca, informando que la 
propuesta considerada por el or¬ 
ganismo es dividir la capital en 
dos zonas y que las industrias 
ubicadas en cada una de ellas 
otorguen licencia de veinte días 
a su personal, las de una zono 
en un período y las de la otra 
en el período siguiente. Con es- 
te p£ocedii niento — añadió ei 

siderablemente el consumo. Es¬ 
ta medida necesita complemen¬ 
tarse con restricciones, cortes 
periódicos, y aún las empresas 
industriales en el período no 
comprendido por la licencia del 
personal, tendrán que sufrir res¬ 
tricciones en el consumo. 

—^Esperamos —siguió dicien- 
ao— que el comercio se verá 
menos afectado por las medidas, 
dado sus horarios de trabajo, pe¬ 
ro deberá reducirse el consumo 
adicional, el de luminosos, etc. 
Prácticamente —terminó el ore 


I me jan te al que se vivió cuando 
[se produjeron las inundaciones, 
jpero podrá sobrellevarse mejor 
si todos cooperamos noblemente. 

Tuvieron a su cargo comple¬ 
tar las informaciones los inge¬ 
nieros Cicala y Radowskovich, 
Quienes explicaron la división de i 
^onas en la capital y la forma i 
en que se operarían las restric- | 
ciones en el interior de la Re¬ 
pública afectado al suministro 
de energía por las Centrales 
Térmica y de Rincón del Bone¬ 
te. Se expresó igualmente que el 
directorio de UTE solicitaría del 
Poder Ejecutivo la firma del de¬ 
creto correspondiente y gestio¬ 
naría la ley para lograr que el 
régimen de licencias se ajusta¬ 
ra a las medidas sugeridas. 

Siguiendo el propósito de cs- 
lebrar mesa redonda con los in¬ 
dustriales y comerciantes, el Ing. 
Fonseca anunció libre uso de la 
palabra, promoviéndose un am¬ 
plio cambio de ideas. Hubo di-^ 
versas sugerencias orientadas to¬ 
das —se afirmó asi— en el sen- 
¡ tido coo perador que reclamaba 

' puesta de división de la ciudad 
en zonas geográficas por otra 
, división ajustada a un registro 
i de cargas para equiliorar mejor 
I la restricción, hasta la solicitud • 
'de aplazar la reparación previs- 
i ta sólo unos días más, dando lu- 
! gar a que estuvieran incluidas 
en el período máximo de la res¬ 
tricción las semanas de Carna¬ 
val y, por lo menos parte de la j 
de Turismo; el cambio de ideas ' 
aportó iniciativas que fueron 
anotadas por los técnicos de la 
T7TE V niir- nuizá lii^ar a 





























Industriales y comerciantes en un salón del Palacio d© Luz 
dSnd. se celeLó la reunión. El estrado de Directores y Técnicos 


Ayer en reimión con re¬ 
presentantes de la Industria 
y del Comercio, y de la 
prensa, se informó sobre ©1 
retiro de servicio por cua¬ 
renta y cinco días del 
bo - alternador número 4 
de la Central Térmica "Bat- 
lle y Ofdoñez". Se solicita 
cooperación patriótica para 
hacer menos sensible ©1 
evitable período de restric- 
f ciones» durante el cual las 
industrias se verán forzadas 
a dar licencia al personal* 
La disminución de las dis¬ 
ponibilidades de energía es 
de cincuenta mil kilowatios. 
. La unidad no puede seguir 
funcionando sin riesgos, in¬ 
cluso, de vidas. 


Is sabido Que el directorio de 
ins consideró con el Conseio 
Nacional de Gobierno una re¬ 
ducción en el suministro de ener¬ 
gía eléctrica como ccmsecuencia 
del ‘ reaccndicionamiento del 


colaboración directa a través de 
la comprensión, de la^ búsqueda 
de soluciones en común y de la 
invocación patriótica que era ne¬ 
cesaria frente a un trance difí¬ 
cil. 

—Es nuestro deseo —manifes¬ 
tó el Ing. Fonseca— establecer 
con esta reunión el necesario 
contacto con la opinión pública 
a través de las fuerzas vivas de 
la nación, para plantearles con 
claridad y responsabilidad la 
exacta situación del país en ma¬ 
teria de aprovisionamiento de 
energía, reclamando la máxima 
y patriótica colaboración, que se¬ 
guramente nadie habrá de ne¬ 
gar, ante la nueva emergencia 
deficitaria que se presentará. 

Se entro luego en la explica¬ 
ción del problema por medio do 
los técnicos, los cuales fueron 
haciendo uso de la palabra suce¬ 
sivamente, presentados por el 
Ing. Massenn. El primero en in¬ 
formar fue el Ing. Jacobo Men- 
ditegui, quien se refirió a las 


del Organismo que presidieron el aclo. La fofo fue lomada en el 
instante en que hacía uso de la palabra el Ing. Fonseca 

nueve al diez por ciento anual- (mejante al que se vivió cuando 
mente, y que los “picos’* previs- se produjeron las inundaciones, 
tos para 1960 permitían esta-¡pero podrá sobrellevarse meior 
blecer a priori en qué forma ha- ! si ^odos cooperamos nobleirmmec 


brá de ser afectado el consumo 
por la di^.ponibilidad de los cin¬ 
cuenta mil kilowatios. Según las 
manifestaciones del Ing. Sacco, 
al retirarse la unidad cuatro, la 
disponibilidad bajará a ciento 
diez mil kilowatios y sólo en el 
mes de setiembre de 1960, cuan¬ 
do estén en funcionamiento las 
unidades recuperadas de Rincón 
del Bonete junto con la nueva 
unidad de Baigorria, se habrán 
superado las necesidades que 
crea la demanda nacional. 

Vuelve a tomar la palabra f»! 
presidente del directorio deUTE 
Ing. Fonseca, informando que la 
propuesta considerada por el or¬ 
ganismo es dividir la capital en 
dos zonas y que las industrias 
ubicadas en cada una de ellas 
otorguen licencia de veinte días 
a su personal, las de una zona 


Tuvieron a su cargo comple¬ 
tar las informaciones los inge¬ 
nieros Cicala y Radowskovich, ^ 
quienes explicaron la división de i 
^onas en la capital y la forma j 
en que se operarían las restric- i 
ciones en el interior de la Re¬ 
pública afectado al suministro 
de energía por las Centrales 
Térmica y de Rincón del Bone¬ 
te. Se expresó igualmente que el 
directorio de UTE solicitaría del 
Poder Ejecutivo la firma del de- 
1 creto correspondiente y gestio¬ 
naría la ley para lograr que el 
régimen de licencias se ajusta¬ 
ra a las medidas sugeridas. 

Siguiendo el propósito de ce¬ 
lebrar mesa redonda con los in¬ 
dustriales y comerciantes, el Ing. 
Fonseca anunció libre uso de la 
palabra, promoviéndose un am¬ 
plio cambio de^ ideas. Hubo dir 


aei reaccnaiciouaimciiwj aiiegux, quitiu se icijaiu a 

Turbo - alternador número cna- ¡ re];>ercusioEes que Rincón del Bo- 
' áe la Central | nete ég la 

'directorio de ÜTE reumo a m- ^ 
tegrantes de las Cámaras de In¬ 
dustria y Comercio y a la pren- 


a su personal, las uo una /-una , 

en un período y las de la otra ’ versas sugerencias orientadas to¬ 
en el período siguiente. Con es- das —se afirmó asi en el 

. tirirú f'onn^radoi* Que reclamaoa 


sa de la capital para exponerles 
el problema y solicitar una co¬ 
laboración patriótica frente a la 
emergencia. ., 

La reunión fue presidida por 
la plana mayor de ÜTE, asistien¬ 
do todos los miembros del direc¬ 
torio y los altos funcionarios de 
la empresa asi como técnicos de 
significación. Abrió el acto el 
presidente, Ing. Fonseca, anun¬ 
ciando el propósito de la convo¬ 
catoria de cambiar ideas y opi¬ 
niones para encontrar una fór¬ 
mula en la que se hagan sentir 
las restricciones menos sensible¬ 
mente. Dijo que se había con¬ 
vocado a los sectores mas direc¬ 
tamente afectados por el proble¬ 
ma y que entendía que si bien 
las soluciones impuestas por de¬ 
creto podrían ser rtiás o menos 
eficaces, era más útil obtener la 


-Cuando nos preparábamos 
para reparar la unidad térmica 
número cuatro, de la Central 
“Batlle y Ordoñez”, ocurrieron 
las inundaciones y hubo que acu¬ 
dir alli abandonándose momen¬ 
táneamente cuantos planes de re¬ 
paraciones venían realizándose. 

Enumera luego el Ing. Men- 
ditegui los trabajos efectuados 
en Rincón del Bonete, afirman¬ 
do que se ha recuperado apro¬ 
ximadamente un noventa y cin¬ 
co por ciento del valor de las 
instalaciones y que el resto aún 
se confía recuperar, por lo me¬ 
nos en parte. Subraya que la 
atención a Rincón del Bonete 
impidió dedicarse a la que re¬ 
quería la citada unidad de la 
Central “Batlle y Ordoñez”, 

Hizo uso de la palabra^ a con¬ 
tinuación el Ing. Hugo Ciavi ex¬ 
plicando a su vez las caracterís¬ 
ticas técnicas de la unidad tér¬ 
mica que habrá de quedar fue¬ 
ra de servicio durante cuaren- 


.euLe. ^^ori ucta — 

- añadió, «i . Udo Cooperador que r^^clamaba 


siderablemente el consumo. Es- puesta de división^ ele la ciuaaa 
ta medida necesita complemen- en zonas geográficas por otra 
tarse con restricciones, cortes división ajustada a un reglsmo 
; periódicos: y aún las empresas de cargas para equiliorar 
industriales en el período no ' la restricción, hasta la^ solicitud 
comprendido por la licencia del i de aplazar la reparación previs- 
personal, tendrán que sufrir re.^- • ta sólo unos días mas, dando lu- 
tricciones en el consumo. ' ear a que estuvieran incluidas 

—^Esperamos —siguió dicien- jen el período máximo de la res- 
<5o—’ que el comercio se verá tricción las semanas de Carna- 


menos afectado por las medidas, 
dado sus horarios de trabajo, pe¬ 
ro deberá reducirse el consumo 
adicional, el de luminosos, etc. 
Prácticamente —terminó el pre¬ 
sidente de UTE— durante el pe¬ 
ríodo de cuarenta y. cinco díás, 
a partir del 15 de enero, habrá 
de vivirse un régimen muy se- 


val y, por lo menos parte de la 
de Turismo; el cambio de ideas 
aportó iniciativas que fueron 
anotadas por los técnicos de 3a 
UTE y que quizá hagan lugar a 
una modificación de lo previsto. 

No se tomó resolución en otro 
sentido, quedando pOr ahora so- 
(Pasa a la página 9, col. l 


; ta y cinco días. Dijo que era la 

máa TVinHíama laS OUe 56 diS- 


pone y que tenía que haber si¬ 
do objeto de una revisación ge¬ 
neral en los primeros meses de 
1959, revisación que no pudo 
efectuarse por las exigencias mo¬ 
tivadas por las inundaciones de 
abril. . , 

—Esta unidad —continuó el 
Ing. Giavi— ha estado funcio¬ 
nando con el diez por ciento de 
I sobrecargi este invierno, a pe- 
jsar de las circunstancias rese¬ 
ñadas^ Su rendimiento ,es.^ cin^l 
cüeñfá míí kilowatios^ Mante- 
ner esa máquina en las condL ; 
ciones actuales entraña, incluso, i 
la posibilidad de un accidente i 
con riesgos de pérdida de vidas ^ 
y de destrozo de otras unida* i 
des, sin contar con el riesgo que | 
está corriendo la máquina mis¬ 
ma, cuyo valor es del orden de 
los veinte millones de pesos. 

En seguida el Ing. Elbio Sac¬ 
co complementó las informacio¬ 
nes anteriores refiriéndose a las 
proyecciones del retiro de este 
turbo - altemadór número cua¬ 
tro en el consumo general. So¬ 
bre gráficas y diagramas expli¬ 
có que el consumo en nuestro 
país se caracteriza por una de¬ 
manda variable, que aumenta del 






























MOTIVARA DRAStlCAS... 

(Viene d« la página 8> 
bre el taípete el programa ex¬ 
puesto, el cual, sean cuales sean 
las variantes de fechas, com¬ 
prende un período de restric¬ 
ción enérgica de cuarenta y cin¬ 
co día5, previéndose, además, 
desde ya, que las próximas fies¬ 
tas de Carnaval no contarán con 
la clásica iluminación de la Av, 
18 de Julio Las restricciones sig¬ 
nifican cortes del suministro eti 
determinadas horas y sectores y, 
sobre todo el cese del mismo en 
horas de trabajo y durante do» 
período-r, para dos .zonas distin¬ 
tas de la capital. 

Bobinados para las turbinas 
de Rincón del Bonete. — Fina)* 
mente conesponde señalar, que 
en los primeros días de enero 
próximo, llegarán a nuestra ciu- ; 
dad los nuevos bobinados para ! 
la máquina N 9 2 de la Central • 
Hidroeléctrica de Rincón del Bo. I 
nete, asi como el técnico contra- 
tado que habrá de dirigir las 
operaciones tendientes a dispo- 1 
ner, sin demora, de un mayor | 
caudal de energía» 
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^^SRESmmmES DE 


energía ELECTRICA DESDE EL 15 DE ENERO 

LAS ALTORIDAnrs np ri T u i-, ____ ^ 


"ISIS' 

sil incTQ»* A-n «1 7_ , . por las condiciones dp spo-nviriori • 


HnrinVt^ 'í • “' P’^®®^‘3ente de! Directorio de UTE, Ing 
ril M ^ ¡i"" estrado del sa- 

ese organismo, para referirse al pro¬ 
blema que acarreara la temporaria paralización ^del 
turbo generador N9 4 de la Central Batlle, hab°a cer¬ 
ca oe .50 representan í es de la industria, el comercio 
y ‘así«i8a en sala. A simple vista era fácil Xert 1? 

JSa'^ln íorm'f^l Interesados en esa reunión prÓÍ 
,-^TnincKaa en forma de mesa redonda; el seotnr r^cor 

vaoo a la Cámara de Industria estaba repleto _hubo 

1^®, "'Suna silla adicional-, mientras oíe e^ 

pida parclalmelte^"ocu- 

qu? la" munfórhll? 

4ue Id reunión naoia sido r>nnvnr>oHp -- .i 

ndustHa-''^® consideraba de-Tníeril"c^r^'l^oplnlto "di 
industriales y comerciantes frente al provecto de emer 
gencia que había preparado el organismo ante in fnr" 

ríHS“*g-~¥v”»¿r“ 

"'^"Sado. — Correspondió al Ing. Jacobo Men- 
nrir^^^’ ingeniero Jefe de Generación de Energía la 
primer parte del informe Dijo que cuindo íf Dtp 
® iniciar la reparación del turbo gene 
rador de la Central Batlle, se produjeron las inimd!' 

hMtr'hov trabajando sin interrupcfón 

» y 9 ' que fue necesarm nn.c:fpropon +-^<-1/^.- i_-. 

programas de arreglo. Rincón del Bon¿tl“;stu;o bijl 



El Ing .Fonseca en uso de la palabra 


MenditegurE^ este'úlüma felhfTco'menzó 1 teal 
bajar en la reparación de la usina. con“rtenlla ^ 


f tranjeros. Se hizo de inmediato un balance 
de to&o el material que pudiera haepr íqu-q 
ceder a los arreglos y ya el 27 de Sru 1 P''°- 

eí“de“? previendo la necelídid d^lcambml 

técnicos extranjeros, ®L’'%odos'?oa'clsoí"Íruíu 

-%f firdfatS iri^rKuraf/: 

de la^Central *Batíle™1nH'’® afecta a la turbina N9 4 
a Batlle. Dijo que esta habla comenzado 

a funcionar en mayo de 1956, y que la mádutaa exil 
dls “rf tv““"'Pleta en un plazo máximo de 

S¿X »'í, -gS'-SpI 

\ ®‘ ^““ca“‘ento de la máquina e«a. 


sFSS^ST"-“-^ 

“.rr «• “«• “.""UAg s 

de esa felh°a \a níoA"’'°“- similar a la actual; des- 
mil kvlwí» Pf°'*“ccion de energía disminuirá a 110 

£HS“d^ =riuíSen^Slo^ r£g« 

S^La1n^en^tria“p"^-|^ 

prod/ccíSn^'^alfoOO* k^En seUembm *c 
a"lós 276 "ooo*T*’^"® Rincón del Bonete,"se llegaría 

ssHI'i"'”2ug:r.s,o“S's,V£S's 

iipsJSs^ 

ins 

iiSiillSs 

I teZ zTzssz.r. ssv.r’sss 

cm.S“7S:™,a“," ™-n.» Si. 

innecesarios como los luminosos) a^fa inri ®’f'^®^^ctos 

PpsfMH 

fa'L'^eríclón^r'So;?"" mejoraba’con 

rnmmm^ 

Ci-s que Pudi?rr?or1^uía?aVp?ra"r^^^^^^^^^ 
dad"di ntnri^t% P''°P’icstas se mencionó: la posiblll- 

£-Hl«ái,s=A#“v 

p4Tr,,gg.2 “i» 

«M irzs'zz azi rz.-.rsTl- 
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UNA CASI ASAMBLEA DE USUARIOS 

Restringen el Consumo de Energía 
Eléctrica Desde el 15 de Enero 

SE ACONSEJO IMPLANTAR UCENCIÁ^ÑÜALE^Ó pqr ZONAS 

ae dispone de^ 160.000 ¿wtí, deb^ser^re^ada^de^ serví clo°para°sú^revlTacl 

disponible se reduce a 110.000 kwts.. por un periodo que Irá^^del 15 enero 

esa maquina vuelva a trabajar, recuperaremos los 50 000 kwtr q^ eiil rebreLuf. alto»*'"" 

fortuna se prolongara hasta junio, mes en el cual la encada pn ^ ^ 1 situación que con buen 

Bonete elevará en monto disponible de energía a 188 000 Eso efín mip\^ primera turbina de Rincón d 

t 09 del Palacio de la Luz, por la i -?_a loo.uuj Kwts. E so es lo que se supo anoche en la sala de ac 

Directorio de ; manzana de la Defensa Pasiva. Otro ÜTe: que se mostró muy 


U.T.E., Ing. Rodolfo Ponseca. 

REUNION DE ALTO NIVEL 

Aparte de realizarse en el 99 piso 
tiel edificio, lo fué por estar allí" re¬ 
presentadas las fuerzas vivas, a cu¬ 
yos representantes se consultaría so¬ 
bre las soluciones propuestas. Dos 
de ellos, Carlos Sapelli y Pérez Ma- 
lexiano flanqueaban en el estrado 
al Ing. Ponseca, rodeado por toda la 
plana mayor de UTE, con el secre¬ 
tario E, C. Tacconi, los compañeros 
de Directorio y ei cuerpo técnico. 
Asistieron delegaciones de las si¬ 
guientes entidades, entre otras mu¬ 
chas invitadas: 

Cámara de la Industria: Gremial 
de Azucareros, Centro de Materiale-s 
Cerámicos, Centro de Bodegueros del 
Uruguay. Asociación Industrial de 
Cemento, Cámara de Moldeadores 
Plásticos, Asociación Fabricantes de 
Látex, Cámpa de Curtidores, Cáma¬ 
ra del Café, Centro Industrial de 
Pinturas, Tem, Centro de Fabrican- 
tes Productos Porcinos, IPUSA. Me¬ 
talúrgicos, Ferrosmal Ltda., Fabri¬ 
cantes de Madera Comprensada, Le- 
mu Ltda.. Industriales Gráficos, Cá¬ 
mara Uruguaya de Fabricantes de 
Dulces y Afines, Asociación de Fa- 
... bricantes de Pinturas y Afines, Cen¬ 
tro de Fabricantes Bebidas sin Alco¬ 
hol, Industria Cervecera, Centro del 
Calzado, Centro Fabricantes de Al¬ 
hajas, Centro de Propietarios de Ase¬ 
rraderos, Cámara del Cuero, Indus¬ 
triales Textiles, Centro Fabricantes 
Cajas de Cartón, Cámara de Fabri¬ 
cantes d© repuesto de accesorios y 
afines. . . 

Cámara del Comercio: Funsa, Re¬ 
presentación Cámara Nacional del 
Comercio y sus filiales. Cámara de 
Importadores del Papel, Cámara de 
Tiendas y Afines, Centro Comercial 
d© la Unión, Centro Comercial Paso" 
Molino, Centro de Vehículos Comer¬ 
ciales. 

Municipio: Ing. Oscar Brum, Ins¬ 
talaciones Mecánicas, Concejo De¬ 
partamental de Montevideo. 

habla el PRESIDENTE 

Fonseca explicó lo que más arriba 
se expresa, pasando a pedir coope¬ 
ración a los gremios allí representa¬ 
dos, en el entendido de que la res¬ 
tricción no afectaría, de manera 
sen-sible, a los comerciantes, que po¬ 
drán desenvolverse dentro de hora¬ 
rios de luz natural, con la única 
limitación de un prudente uso de 
anuncios luminosos. En cuantQ a. la., 
industria, anticipó la solución arbi¬ 
trada, consistente en dividir en dos 
grandes zonas el consumo industrial 
de Montevideo a fin de que se or¬ 
ganicen las licencias anuales en foi’- 
ma global, de modo que sólo traba je 
una de ellas, mientras el personal de 
la otra descansa, época en la cual 
se le privará de energía. Destacó 
que, en los demás departamentos. 


I piensa que seria mejor dividir las 
I zonas en cuatro, de diez días cada 
oposición a la fórmula del 
o0% y Fonseca apunt..i que no se 
atreve a diferir la paralización de 
la maquina N9 4. Otro delegado se 
ocupa de una posible congelación de 
las disposiciones laborales en cuan¬ 
to ellas afecten las soluciones con¬ 
venientes. Se reclama que, si ©s 
evitable hacer cortes, los preceda 
un aviso. Sube al cstrad. un repre¬ 
sentante de la industria de les le¬ 
treros luminosos y recuerda que ella 
también pertenece al trabajo na¬ 
cional y ocupa a muchas personas. 
Fon-seca aclara que sólo pidió pru¬ 
dencia en esos consumos. 

GA8TOS GENERALES 

■ Más extenso en su exposición es 
otro asambleísta —si cabe darle esa 
categoría-— recordando que las in¬ 
dustrias tienen gastos generales y 
que ya han soportado y soportan 
aun restricciones muy gravosas. 
También pide que se contemple la 
situación de eotablecimientos pro¬ 
ducción complementaria, que puede 
pertenecer a distintas zonas. Estima 
necesario que se constituva una 
Comisión a ese fin. 

Los bodegueros argumentan oue 
su actividad depende de la vendi¬ 
mia y Svirsky entiende que sería 
preciso' preocuparse más del trabajo 
nocturno, suponiendo que 15.000 fá¬ 
bricas pueden realizarlo, aprove¬ 
chando el superávit relativo de ener¬ 
gía, Fonseca informa que se “in¬ 
centivará” el trabajo de los que ac¬ 
túen en la reparación de las má¬ 
quinas, para acortar plazos. Hav 
distintas sugerencias y se invoca el 
turismo, que deja divisas y no pue¬ 
de prosperar en una ciudad a oscu¬ 
ras. 

Uno de los nresentes reclama que 
se deje en maiios de los técnicos de 
UTE el arreglo definitivo de zonas 
y horarios. Fonseca agradece, ent-c-n- 
ces, la colaboración prestada, mani¬ 
festando que Se ha escuchado con 
atención el pensamiento de las cla¬ 
ses productoras, en esa primera y 
experimental consulta colectiva que 
inaugura un método de trabajo, sin 
duda fecundo. 

CON EL ING. r ONSECA 

Terminado el acto, . cambiamos 
impresiones con el presidente de 


do por los resultados de esa expe 
riencia, de sentido social evidente 
Hemos instaurado un nuevo réei 
1 cooperación ~ 

nos declaro— procurando crear aJ 
menor sufrimiento posible a todo 
los que tienen intereses en iueoo 
sean patronos o empleados y obre¬ 
ros, repito que estos tienen los mis- 
y as. han de en- 
tendeiio, seguramente, porque ^lues- 
demostrado poseer ¡a 
inteligencia necesaria para superar 
estas instancias. Es un problema de 
adaptación y todos han^ de contri! 
obtpnidnc parte, para que sean 
mefore^s vigencia las 

mfi «L soluciones. Puede afirmar 

rá^ n!rl ocurrí- 

ra, para bien del país”. 




























■V üitfiistiialaB Gráficos. Ca¬ 

riara Uruguaya d© Fabricantes de 
Dulces y Afines, Asociación de Fa- 
, bricantes de Pinturas y Afines, Cen¬ 
tro de Fabricantes Bebidas sin Alco¬ 
hol, Industria Cervecera, Centro del 
Calzado, Centro Fabricantes de Al¬ 
hajas, Centro de Propietarios de Ase¬ 
rraderos, Cámara del Cuero, Indus¬ 
triales Textiles, Centro Fabricantes 
Cajas de Cartón, Cámara de Fabri¬ 
cantes de repuesto de accesorios y 
afines. 

Cámara del Comercio: Funsa Re¬ 
presentación Cámara Nacional del 
Comercio y sus filiales. Cámara de 
Importadores del Papel, cámara de 
Tiendas y Afines. Centro Comercial 
la Unión, Centro Comercial Paso i 
Molino, Centro .de Vehículos Comer¬ 
ciales. 

Municipio: Ing, Oscar Brum, Ins¬ 
talaciones Mecánicas. Concejo De¬ 
partamental de Montevideo. 
habla el presidente 

Fonseca explicó lo que más arriba 
se expresa, pasando a pedir coope¬ 
ración a los gremios allí representa¬ 
dos, en el entendido de que la res¬ 
tricción no afectaría, de manera 
sensible, a los comerciantes, que po¬ 
drán desenvolverse dentro de hor.a- 
rios de luz natural, con la única 
limitación de un prudente uso de 
anuncios luminosos. En cuanta .a. ia. 
industria, anticipó la solución arbi¬ 
trada, consistente en dividir en dos 
grandes zonas el consumo industrial 
de Montevideo a fin de que se or¬ 
ganicen las licencias anuales en for¬ 
ma global, de modo que sólo trabaje 
una de ellas, mientras el personal de 
la otra descansa, época en la cual 
se le privará de energía. Destacó 
due, en los demás departamentos, 
si dependen dé la red Montevideo - I 
Rincón del Bonete, se ha de seguir 
el mismo procedimiento. No así en 
los que disponen de sistema propio. 
Agregó que se hará, probablemente, 
imprescindible obtener la sanción de 
una ley —si no basta un decreto— 
para imponer esas soluciones, inclu¬ 
sive en el orden del consumo domi¬ 
ciliario y en lo que se refiere al que 
realizan los pequeños industriales, 
que utilizan menos de 50 kwts. por 
mes, a quienes será más difícil re¬ 
ducir al acatamiento de tales me¬ 
didas. 

LOS TECNICOS 

El Ing. Masson dió sucesivamente 
la palabra a sus colegas Menditeguy, ' 
Giavi, Ciccala y Radoskovich. Se su- ; 
po así que las áreas previstas com¬ 
prenderían, por una parte, la zona 
incluida dentro de bulevar Artigas 
y Larrañaga y, por otra, las fábri¬ 
cas de la periferia, con un total de 
alrededor de 25.000 establecimien¬ 
tos, de los cuales sólo el uno por i 
ciento contaría con fuentes propias 
de energía. 

Para el Interior hay que destinar 
^.000 kwts., de los cuales 14.000 
inevitables —entre ellos los que uti¬ 
liza O.S.E. Se hace referencia a que 
será preciso realizar, aún con las 
medidas aconsejadas, algunos cortes 
de corriente, salvando servicios fun¬ 
damentales, como los de asistencia 
de enfermos, pública y privada. 

OPINIONES ESPONTANEAS ' 
Alguien reclama que, en lugar de 
establecer zonas, se contemplen ne- ¡ 
cesidades. Fonseca duda de que los 
Industriales de menos de 50 kwts. 
que resultan ser 22.000 se allanen 
a colaborar de buen grado. Se que¬ 
darán sin corriente y habrá apago- ¡ 
nes hogareños. ‘Cuando la carga pa- i 
se de 110.000 kwts. —afirma— ha- ' 
brá que sacar cables”. Otro indus¬ 
trial observa que la restricción por 
zonas puede no coincidir con la me¬ 
jor disponibilidad de materia prima 
INTERVIENE GIORGI 
Comienza este veterano y experto 
asesor, cuya presencia responde tam¬ 
bién a una invitación de UTE, por 
reconocer el esfuerzo cumplido por 
sus colegas en la emergencia. Cree 
que, “en un país rico y con dólare ’5 i 
en la mano, bien pudo ser más cor¬ 
to el plazo de las reparaciones; pe- ¡ 
ro, es el hecho que hay que ^fron--» 
tar las circunstancias en un país . 
tremendamente empobrecido”. Des¬ 
taca que su posición es de colabo¬ 
rador y no de crítico. Dentro de esa 
actitud, sugiere que se demore el 
retiro de servicio del 49 turbo-ge¬ 
nerador por una semana. Recuerda ! 
que de esa manera se podría evitar 
que se «agreguen a las licencias los 
holgorios de carnaval y turismo, óe ^ 
pregunta si en un país que vive cpn 
un standard superior al que su pro¬ 
ducción le permitiría, cabe darse el 
lujo de tantas jornadas de ocio. En 
concreto, propone: 19) Aplazar por 


necesario que se constituya 
Comisión a ese fin. 

Los b^egueros argumentan que 
^ actividad depende de la vendí- 
niia y Svirsky entiende que sería 
preciso'preocuparse más del trabajo 
nocturno, suponiendo que 15.000 fá¬ 
bricas pueden realizarlo, 'aprove¬ 
chando el superávit relativo de ener¬ 
gía. Fonseca informa que se “in¬ 
centivará” el trabajo de los que ac- 
tueii en la reparación de las má¬ 
quinas, para acortar plazos. Hav 
distintas sugerencias y se invoca el 
turismo, que deja divisas y no pue¬ 
de prosperar en una ciudad a oscii- 
ras. 

Uno de los presentes reclama que 
manos de los técnicos de 
UTE el arreglo definitivo de zonas 
y horarios. Fonseca agradece, enton¬ 
ces, la colaboración prestada, mani¬ 
festando que Se ha escuchado con 
atención el pensamiento de las cla¬ 
ses productoras, en esa primera y 
experimental consulta colectiva quo 
inaugura un método de trabajd, sin 
duda fecundo. 

CON EL ING. FONSECA 
Terminado el acto, cambiamos 
impresiones con el presidente de 






una 










duclr al acatamiento de tales me¬ 
didas. 

LOS TECNICOS 

El Ing. Ma'sson dió sucesivamente 
la palabra a sus colegas Menditeguy, j 
Giavi, Ciccala y Radoskovich. Se su¬ 
po asi que las áreas previstas com¬ 
prenderían, por una parte, la zona 
incluida dentro de bulevar Artigas 
y Larrañaga y, por otra,^ las fábri¬ 
cas de la periferia, con un total de 
alrededor de 25.000 establecimien¬ 
tos, de lOB cuales sólo el uno por i 
ciento contaría con fuentes propias ; 
de energía. i 

Para el Interior hay que destinar i 
35.000 kwts., de los cuales 14.000 
inevitables —entre ellos los que uti- ' 
liza O.S.E. Se hace referencia a que 
será preciso realizar, aún con las ¡ 
medidas aconsejadas, algunos cortes ' 
de corriente, salvando servicios fun¬ 
damentales, como los de asistencia 
de enfermos, pública y privada. 

OPINIONES ESPONTANEAS 
Alguien reclama que, en lugar de 
establecer zonas, se contemplen ne- j 
cesldades. Fon-seca duda de que los 
Industriales de menos de 50 kwts. 
que resultan ser 22.000 se allanen 
a colaborar de buen grado. Se que¬ 
darán sin corriente y habrá apago- | 
nes hogareños. ‘Cuando la carga pa- | 
se de 110.000 kwts. —afirma— ha¬ 
brá que sacar cables”. Otro indus¬ 
trial observa que la restricción por 
zonas puede no coincidir con la me¬ 
jor disponibilidad de materia prima 
INTERVIENE GJORGI 
Comienza este veterano y experto 
asesor, cuya presencia responde tam¬ 
bién a una invitación de UTE, por 
reconocer el esfuerzo cumplido por 
sus colegas en la emergencia. Cree 
que, ‘‘en un país rico y con dólare'3 | 
en la mano, bien pudo ser más cor- | 
to el plazo de las reparaciones; pe¬ 
ro, es el hecho que' hay que afron- --' 
tar las circunstancias en un país 
treinendamente empobrecido”. Des- ' 
taca que su posición es de colabo- | 
rador y no de crítico. Dentro de esa i 
actitud, sugiere que se demore el I 
retiro de servicio del 49 turbo-ge- ' 
nerador por una semana. Recuerda 
que de esa manera se podría evitar 
que se agreguen a las licencias los 
holgorios de carnaval y turismo. 6o . 
pregunta si en un país que vive cpn 
Un standard superior al que su pro¬ 
ducción le permitiría, cabe darse el 
lujo de tantas jornadas de ocio. En 
concreto, propone: 19) Aplazar por 
nueve días la reparación de la má¬ 
quina N9 4, para terminar el ciclo 
de restricción el 5 de marzo, inclu- ‘ 
yendo carnaval en la licencia; 29) 
Teniendo en cuenta la imperiosa ne¬ 
cesidad de sacrificio, suprimir lo 
menos Justificable, tomandey para el 
trabajo cuatro días de l^urismo o — 
si no sabemos renunciar al holgorio 
— agregarlos a los dos de carnaval, 
que duraría entonces una semana, 
mientras turismo respetaría viernes 
y sábado. También aconsejó meditar 
si no serla preferible mantener un 
régimen general de trabajo, con un 
66% de energía, quedando 45.000 
kwts. para otros consumos, especial- ] 
mente el domicUiario, que a su jui¬ 
cio debe ser ^ el menos favorecido, 
porque el país debe comprender que 
eln producción no se puede vivir. , 
Afirmó que ‘‘en abril y mayo, en 
plena crisis de energía, se cometie¬ 
ron errores garrafales, como la re¬ 
apertura de bares y cines. Hemos te¬ 
nido la inmensa fortuna —sostuvo 
de no sufrir la guerra en carne 
propia y, por el contrario, de reco¬ 
ger los beneficios de las que otros 
padecían; por eso no sabemos en¬ 
tender cuándo llega el momento de 
los sacrificios colectivos y solida¬ 
rios. Ignorarnos el deber de la ciu¬ 
dadanía de cooperar ante circuns¬ 
tancias difíciles y conceptuamos 
una viveza criolla burlar las dispo¬ 
siciones salvadoras”. 

Tuvo aplausos este oportuno ser¬ 
món laico. Y no pocos. 

SURGEN INICIATIVAS 
Aparecen otras voces. Una pide 
que se disponga por ley especial que 
patronos y obreros concierten ho¬ 
rarios de emergencia durante esos 
45 días, inclusive para trabajar en¬ 
tre las 20 y las 6 horas. Fonseca - 
acota que se trata de que no sufran ¡ 
ni los unos ni los otros en sus res¬ 
petables intereses. Entiende que los 
obreros han de tener tantos moti¬ 
vos como ICB patrono,: para coope¬ 
rar.—Alguien apoya a Giorgi sobre 
Muestra infraproducción. Hay que 
' ^minuir el consumo domiciliaria 
¿ que se recurra a los jefes de 
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^‘Proyecto en Proyecto’* 

del Bonete y luego de inspecciona!-laTtierm, o?,. 
™ndan el lago artificié, llegaron I la wndu! 
sion de que el embalse deja un excedente Hp in tv>íi 

lempmalmente cubiertas por las aguas iinnc Z 
otras susceptibles de ser forestadas L^f Visitantes 
tó donde en 1958 la UTE plan- 

l principalmente pinos cuyo^cre- 

na^hn^H^ satisfactorio. Dice un des- 

10 ^ mismo problema en el añr» 
1940, el ingeniero Rómulo Rubbo jeS del Servfr^^ 
Forestal, redactó un informe, encareciendo la np 

dita zona>|p1t\ltdf 

minocí ^S'g’uas, aduciendo razones econó- 
norómi§| ‘^““^^“lógicas, hidráulicas, pa- 

rf»'íí? debemos recuperar las 21 mil hectáreas 
de bosques que perderemos en el embalse def lin 

informe forestar P*'°Pusimos en dicho 

m-ovicto ”■. ^ ^ proyecto, no quede en 

iips~:^s:ri 
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GRAN FORESTACION POSIBLE EN EL 
EMBALSE DEL RINCON DEL BONETE 


PAaO DE LOS TOROS, 26 . (ANÍ^ 
El Vice Pte. del Directorio de UTS, 
Mayor Alcides Perdomo. acompaña¬ 
do del Sr. Jaime Galperini y del 
Ing. Raúl Tanoyra Alonso, de la 
Sección Bienes Ralees de ITTE, 
realizaron una inspección general 
de las tierras susceptibles de ser 
forestadas en el embalse del Rin¬ 
cón dei Bonete. Las tierras expro¬ 
piadas por ÜTE para la creación 
del embalse dejaron aproximada¬ 
mente un remanente de diez mil 
hectáreas no inundables y otras 
diez mil hectáreas de tierra parcial 
y temporalmente inundables 

UTE está estudiando la posibtiJ- í 
dad de forestar esas tierras en í*a ; 
totalidad, con el consiguiente oe- 
neficio de orden general, consereu- 
ción de márgenes y económico. 

El Vice Pte. y sus acompañantes 
*e detuvieron especialmente en el 
predio de la 6^ Sec. de Durazno, co¬ 
nocido por Rincón de González, 
donde s e re alizó en 1958, por cuen¬ 
ta de UTO la plantación de unos 
300.000 árboles, principalmente pi¬ 
nos. El crecimiento de las plantas 


ha sido muy satisfactorio, alcan¬ 
zando los pinos Insignls en un año, 
alturas de 1 metro a 1.50. En un 
cuadro que se contó, habían sola¬ 
mente 3 plantas muertas, por 1.430 
prendldoB. 

La creciente de abril habla oca¬ 
sionado en ese predio importantes 
daños, en particular en la zona de 
médanos de arena voladora que no 
hablan tenido tiempo de ser fljadv>s 
por los árboles plantados. Se cal-' 
cula en 14 hectáreas la superficie 
de un médano ribereño que la cre¬ 
ciente se llevó y cuyo aren aje fu» 
a contribuir al co’mataje del la- 

El Mayor Pe.' domo, se intere¿.í 
particularmente en los procedimlen | 
tos realizados para la fijación de 
esos médanos, previamente a la 
plantación y que permiten la val.o- 
rización de tierras prácticamente 
improductivas, además de consti¬ 
tuir una amenaza para los campos 
vecinos y para el lago, cuando 
producen movimientos de arena por 
erosión eólica, i 
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* ESCASEZ DE LUZ. — Con mo- 
tivo del retiro temporario de la 
Turbina N9 4 de la Central “José Bat- 
lie y Ordóñez” para someterla a re- 
paraciones, que ha de traer apareiada 
una restricción en el consumo de 
energía eléctrica, el Directorio de la 
U T E ha programado una reunión 
conjunta de autoridades y técnicos 
coS delegados de la Cdmara Nacional 
• de Comercio, de la Camaia de In-» 
1 dustrias y representantes de la 
i 1 a realizarse el próximo martes 29 
] r la hora 18, en el noveno piso del 
Palacio de la Luz. 
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Informaciones del Interior 


Se Considera la Posibilidad de 
Forestar en Rincón del Bonete 


I PASO DE LOS TOROS 25 (ANI). 

M Vicepresidente de la UTE. ma. 

nnr acompañado 

poi el Sn Jaime Galperini v el in» 
pniero Raúl Tanoyra Alonso, rea. 
hzaron una inspección de las tic 
rras susceptibles de ser forestadas 
en el embalse de Rincón del Bone. 
tierras expropiadas para di- 
dejaron un excedente 
V otrn^?? hectáreas no inundables 
y otro tanto de parcial y témpora- 
inundables. UTE es?i?dfa 
taimpn'fo forestarlas to- 

T beneficios de orden 
í visitantes examinaron 
especialmente en un predio cono, 
cido por Rincón de González” 
donde en 1958 UTE hizo una pllm 
tócion de 300.000 árboles, principal 
crecimiento ha 
sido muy satisfactorio, llegando a 
alturas de 1 metro a 1.50. 
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LA RECUPERACION TOTAL DE RINCON DÑJ 
BONETE PODRIA DILATARSE HASTA 1961 

A Partir del 15 de Enero Habrá ' —- 

Restricciones en el Consumo I 

A partir del 15 de enero del próximo año, UTE se verá obligada a 
efectuar restricciones severas • en el suministro de energía eléctrica 
Los comercios deberán suprimir sus carteles anunciadores luminosos] 
las casas de familia tendrán que reducir considerablemente el consumo 
y los fabricas en general, sufrirán una reducción del 30 % de la ener¬ 
gía que consumen actualmente. En estos momentos, las autoridades del 
Ente, están planificando para que la población, el comercio y la indus¬ 
tria, hagan más llevadera la anormal situación que tendrán que soportar 
hasta fines de febrero aproximadamente. Entre las soluciones interesan- 
1 tes que se plantearán en la reunión que mantendrá UTE con Comer¬ 
ciantes e Industriales, está la de otorgar las licencias a los empleados 
I y obreros de las fábricas, durante ese periodo. Con ello podrían las 
Centrales Térmicas trabajar más cómodamente y se evitarían males 
mayores De cualquier manera, las soluciones más ventajosas, saldrán 
seguramente de la reunión que habrá de realizarse en los próximos días. 

LA TURBINA N? 4 

Este inconveniente, surge ahora por cuanto deberá ser retirada de 
servicio la maquina N? 4 de Central Batlle, tui’bogenerador que tiene 
una potencia de 50.000 kilowatios. Como se recordará, hace algún tiem¬ 
po los cimientos de esta máquina habían tenido una desmejora. Se so¬ 
luciono rápidamente y se armó la turbina sin pérdida de tiempo, pues 
era imperioso hacerlo así. Empero, no pudo ajustarse debidamente por 
laita de tiempo y ahora se desarmará nuevamente para alinearla perfec- 
I tamente. Los trabajos pueden llevar aproximadamente un mes y medio 
¡ Siempre, claro está, que al desarmarse no se hallen piezas con desgas- 
tes superiores a los previstos. 

I NO ES COSA NUEVA 

Conviene aclarar, que esto no es cosa nueva, pues periódicamente, 
las machinas deben paralizarse para proceder a ajustes y limpiezas. 

Sm embargo, corno antes se tenía la energía de Rincón del Bonete 
pasaban desapercibidos a la población estos hechos. Lo mismo ocurre ! 
con los apagones. Antes sucedían fugazmente, por cuanto de inmediato i 
5e suplía, la falta de energía de la máquina que debía repararse. Ahora, 
los apagones son prolongados pues no existen máquinas que puedan 
generar suficiente energía eléctrica como para que la población no sé 
de cuenta del corte que se efectúa. 

EN RINCON DEL BONETE 

La Usina Hidroeléctrica de Rincón del Bonete seguirá sin generar 
enerpa hasta los primeros días de abril. En esa fecha, es muv probable 
que la Turbma 2 pueda suministrar sus 28.000 kilowats eri Montevi¬ 
deo. Esa maquina ya está totalmente desmontada en lo que respecta 
a la bobina, cuyos repuestos llegarán de Estados Unidos una parte a 
mediados de enero y otra a fines del mismo mes. La Bobina consta 
de unas cuatrocientas piezas, y su montaje insumirá un tiempo apro¬ 
ximado de dos meses. 

• ^ La Turbina N? 1, sigue su praceso de secado. La opinión de los téc¬ 

nicos Ingenieros, esta muy dividida en este caso. Unos opinan que no se 
recuperara y otros que sí. Lo cierto es que la máquina está girando y 
ella produce la energía con que se calienta. 

La Turbina N9 3, está también totalmente armada, y en proceso de 
calentamiento. Contrariamente a lo que sucede con la l, esta má¬ 
quina, para su secado tiene adosadas grandes estufas. Nada puede afir- 
sobre su^ futuro. Menos aún en lo que respecta a la Turbina 
N- 4, pues esta armada sí, pero bastante atrasada en relación con 
la anterior. 

Los técnicos opinan, eso sí, que si el turbogenerador* N? 1 no se re¬ 
cupera, tampoco podrán recuperarse el 3 y el 4. 

REPUESTOS PARA LAS CUATRO 

Se han pedido a Estados Unidos, en previsión de esa posibilidad, 
tres bobinas completas. Las mismas llegarán con un intervalo de tres 
meses. Quiere decir que recién a fines del año entrante estaría en Mon¬ 
tevideo la última turbina, Y si fuera necesario el cambio de las tres, 
recien para febrero de 1961 podría estar en funcionamiento la Usina 
de Rincón del Bonete en toda su potencia. 

Los trabajos de rebobinados, no pueden acelerarse de ninguna ma- 
, ñera, pi^es por la misma construcción de la Usina, es imprescindible 
tener terminada una máquina para proceder al armado de la otra. En 
otro orden de cosas, digamos que si no fuera necesario emplear ahora 
las tres ultimas bobinas nuevas, lo mismo ellas son necesarias, pues si 
bien antes de las inundaciones las turbinas trabajaban bien, los bobina¬ 
dos tienen una vida limitada y dentro de pocos años si todo hubiera 
seguido normalmente, se tenía oue oroceder al recambio 














LA RECUPÍRÁCION TOTAL DE RÍÑCON 
BONETE PODRIA DILATARSE HASTA 1 

A Partir del 15 de Enero Habrá ' 
Restricciones en el Consumo | 

efectliar^strfcciones® a 

Los comercios deberán sunrimir eléctrica, 

las casas de familirtendrán ^íe luminosos, 

y los fábricas en general sufrirán consumo 

gia que consumen^Simlnte En mo^Sn? «ner- 

Ente, están planificando Daraoimia^L^M*”®™®”*^?®’ autoridades del 
tria, hagan más iSera if anormlt fo^ercio y la indus- 

hasta fines de febrero aproxirnadamente IStíaT® «ue soportar 

I tes que se plantearán en la reimíón m.a®^ainteresan- 
ciantes e Industriales, Istá la dTotorgar Keanafa 
y obreros de las fábricas rinmnfA ^ licei^ias a los empleados 

Centrales Térmicas trabajar“m£ có^ P9dnan las 

mayores De cualquier m¿era l^s ?mnrin?a<= evitarían males 

seguramente de la reunión que habrá de reTuz\“e ^Sxfmot^d^^^ 

la turbina N? 4 

¡ servicio®la“máquinl"N9 4“de CeSl*’BaU?e®”tob®'^®*^^ de 

una potencia de 60.000 kilowati^ Como aa* *1"® 

po los cimientos de esta m^qui^' Sabían 

luciono rápidamente v se armó in tenido una desmejora. Se so¬ 

era imperioso hacerlo^asf Empero n*n^mTda®’"- P 9 ''d‘da de tiempo, pues 
i falta de tiempo y ahm-a se de^Trmará ajustarse debidamente por 

: tamente. Los trabtjoT pulderTe^a? 

I Siempre, claro está, quVil desarmarse no « ™®® ^ “®dio. 

tes superiores a los previstos. ®® hallen piezas con desgas- 

i NO ES COSA NUEVA 

las máqui^s d®iben*'’parallzaree” para ®pror^’^®'^®’ Periódicamente. 

Sin embargo, coin? antes tenista ^^íner^f ^ ^ limpiezas, 

pasaban desapercibidos a la pobii^ón tcw ?. ^*?®on del Bonete, 

con los apagones Antes sureó^o hechos. Lo mismo ocurre 

se suplía laSad^ener|Tde ?a ¿^^^^^ de Inmediato I 

los apagones son prolongados oueT^,?^eviiJ^® repararse. Ahora, 
generar suficiente enerSa eléetrirn® romo® maquinas que puedan 
de cuenta del corte que s^ efectúa? ™ ^ ^ ^“® P°hlación no sé 

EN RINCON DEL BONETE 

energ^ Kimeíoídías® ‘‘in ® 0 ^®"“*''" ^®«®r®t 

que la Turbina N9 2 pS sZinistrar sS^ 2 fnnn®vu^’ ®®. Probable 
deo. Esa máquina ya está totaimrnt? rfiÍl,o í®?. ®“ Montevi- 

a la bobina, cuyos repuestos lleenrái? due respecta 

mediados d¿ enero y ot?l a fín?s dei mifmo'^°® Parte a 

de unas cuatrocientas piezas y su montaí?™incí?m ' Bobina consta 
ximado de dos meses? ’ ^ montaje insumirá un tiempo apro- 

nico^IngSiéros.^está mly®dWdidnn es®te ?So°‘üífo ^® 
recuperará y otros que sí Lo c/er?o « rín» f, ? opinan que no se 
eUa produce la energía con que1e‘°c^ie^ra. ®"‘^ ^ 

calentamSta®'contrarlamTOte*’a armada, y en proceso de 

I quina, para su secado tiene ^9 1 , esta má- 

marse sobre su futuro Menos aún® p^®íífPuede afir- 

la anteS. hastante^trTsadf en “relación wn 

cupeí^f ®pa r®lc°uMs®eV^ ^ «® re- 

REPUESTOS PARA LAS CUATRO 

tres bobinas *comp?efas^®Las°mism^s°®l’legarán® Posibilidad, 

meses. Quiere dech que re?féí^Í fines dli ^ón 2^? »«t®rvalo de tres 
te video la última turbina y”s? entrante estaría en Mon- 

reclén para febrero de i¿61 MdHa ®L he las tres, 

de Rincón del Bonete en toda^su ¿itinda ^rmcionamiento la Usina 

ñera pues^TOr®la^®m?sm«'?.?.^°f’ n°.Ph®hen acelerarse de nin^rm» m». 

tener tefmÍMda una máquin^pará'ptowdir aY®Í?maf imprescindible 
otro orden de cosas, digamos aue ?i no ^'^'"aho de la otra. En 

las tres últimas bobinas nuevas lo “®®®®®«o emplear ahora 

bien antes de las inundacione? i’,Í 9®? necesarias, pues si 

dos tienen una vida limitada v dentrn^’de bien, los bobina- 

seguido normalmente, se tenía VeToceder^arrecamWo.' 

LAS OTRAS MAQUINAS BIEN 

Bonlíe.'?on?fenTSa?loVre“c®un'^?r“®^y R“®hn del 

a®a§oT ‘'® vendrá ^dl 

NOCHE BUENA CON LUZ 
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m EXPcRIO EN BOSQUES DA LA VOZ DE ALARMA 
^OBRE LA EROSION EN RINCON DEL BONETE 



iEpecíos de la cabecera de 1^3 mesa en el almu erzo ofrecido por e! Sr Jaime Gaiperíní, a auto¬ 
ridades de UTF . Jefes v Oficiales de las Fuerzas Armadas, funcionarios y técnicos de Embajadas 
extranjeras, y rerreí;ent3ntí=*s de la preñe:? Abajo, a la derecha, aprecia al experto en silvi¬ 
cultura , mostrando sus propios vivi^ro^ fjp pinos americanos, de íow Que obtendrá los centenares 
de miles de árboles d ia mejo’ <'a?e. para seemr forestando sus tierras de ‘ Delta del Ti^e ’, 

a lo largo del Río Santa Lucía. 


un Vcr’n’írV. en sn'ürij.Uura y fortt- 

tación, el Sr. ^n/me Ga^permu propieió en Ja tav' 
de del sábado una reunión a la que conrumeron 
el presidente de UTE, inq. Rodolfo Fonspra, 
Vice de Ja misma. Tte, AJcides Ferdomo. eJ 
vector General de Marina. CapUan de Navio Vu'- 
Dodino, el Vicepresidente de Amicap. Mayo'> 

' Eiaaiio Saravm, el Jefe de Estado Mayor de 
I Ac>rnnr¡yf'i': - , Coronel Iglesias, p¡ Sr. Jonhhan Vov_ 
S'-'- drren, de la Embajada de Holanda, el Sr 
I mudan-, Consejero Comercial de la Embaja.da de 
i EE UU , el Coronel Rogerw Uhach, Jefe del Rea 
i de Infantería 1. un grupo de comandantes y 
oficiales del Ejército y representantes de la pren¬ 
sa capitalina. 

El motivo de la reunión fue. el empresn agro- 
decínimuto de las autoridades de UTE a los = 
fes del Ejército y la Marina, por la colaboracinc 
que actualmente prestan estas instituc-iones en los 
trabajos y cuidados pora, proteger de incendios 
a los bosques que marginan el gran Lago del 
Rincón del Boneir, en tierras de UTE. 

El Sr.. Galmerini, que diera la voz de alarma 
ante ese. peligro, cuando visitara el laijo en su 
condición de experto, abundó en detalles sobre 
la riqueza que significan esos bosques, la nece¬ 
sidad de protegerlos, y el urgente interés para 
I todo el país, en forestar las márgenes dcl gran 
1 espejo de aguas, para impedir que la erosión ha¬ 
ga, en poco tiempo, tremendos estragos. 

Ese problema de tierras que pierden rápida^ 


~m.ente su capa útil, se aprecia en toda su grave¬ 

dad desde un avión, por ser posible abarcar de 
un vistazo, la extensión enorme de suelo gredoso 
que amenaza volcarse en el lago. En algunos 
sitios, ceníenares de hecto^reas han caído al agua, 
>'on un espesor de tantos m.etros, que alarma la 
rantídad de millones de toneladas que hoy arras- 
tro la corriente hacia la zona de la Represa. 

Habla el Sr, Galmmrini, con entusiasmo, sobre 
la belleza de ese inmenso lago, con su costa st- 
ciiosa. en la que la sucesión de playas de finiste, 
ma arena, acantilados de roca, puertos naturales 
de abrigo, afluentes con sus -montes criollos y un 
sin fin de atractivos naturales, que merecen te^ 
ner la salvaguardia que significa niiUones de ár^ 
hoN.s reteniendo pI humus, ahondando la. capa 
jprtii. embelleciendo aún más el paisaje, y enji^ 
qucciendo al pons en cifras fabulosas, sin más trac 
bajo que el inicial de colocarlos aUi, 

A^bundando en detalles sobre forestación, mues^ 
tra. enormms olmAcígos de disüntas clases de pinos, 
nrhnj que. conjuntamente con ciertas especies de 
eucaliptus, cree ideal para nuestro clima y tie.^ 
rrasz Luego invita a todos los asistentes a recorrer 
en automóviles sus plantaciones de árboles, en Is 
zona que baña Santa Lucia en el lugar conocido 
por ‘Velta del Tigre''. Por obra y presencia ds 
esos arboles, la tierra de esa- vasta extensión h(% 
perdido su viejo aspecto trágico de pantano para 
adquirir solidez, fragancia, colorido, riqueza, pers« 
peciwas y susurro de hojas y pájaros. 
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DE NUEVO LA LUZ 

Como resultado de cálculos 
que, luego, la realidad, no con¬ 
firmó, y al no trabajar en el, 
tiempo pensado la usina del Río' 
Negñ>, la población deberá so-i 
portar, para mediadios de enéro, 
una fuerte disminución de ener¬ 
gía eléctrica 

Las repercusiones de este he¬ 
cho serán múltiples y todis^ de 
entidad. / ^ 

Principiando, ha de recordarse 
que todas las industrias, así li¬ 
mitadas en su actividad, reduci¬ 
rán considerablemente su pro-- 
ducción. Con lo cual se afectará 
el mercado intern®, y, también, 
el internacional para los produc. 
tos de exportación (tejidos, tops 
conservas alimenticias). 

Luego, se comprometerán — 
como un derivado lógico de lo 
anterior— las oportunidade.*» de 
labor y de buenos salarios. De: 
tal suerte q le se verá agravada 
la actual situación, que muestra 
cifraos de desocupación, creciente. 

Asimismo, sufrirá la industria 
turística, pues resulta evidente 
que la escasez de luz constituye 
un factor de desaliento en ese 
orden. Y, con ello, sufrirá el co- 
mercio, privado de una clientela 
que consume y gasta por cifras 
millonarias. 

Toda, pues, la economía nacio¬ 
nal, habrá de experimentar un 
serio golpe: profundamente des¬ 
favorable, y, por añadidura, pro. 
longado. 

¿Nada de esto pudo preverse y 
evitarse? 
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A El directorio de Ü.T.E. informó que habrá un déficit 

«. s,iiS rS 

Consejeros: Benito Nardone- Eduardo vfeto^wL^^? los 

mson: Dr. Justo M 4lons¿- nr Faustino Ha- 

guez Correa; Esc. Ledo Arroyo^orfes^y cfear^BaViíi'p^í?,^”"®^ 

Actuaron en Serrpt-nrín oi Batlle Pacheco, 

el Prosecretario Julián F. Alvarez^Cortés. Sánchez Morales y 


Informe del Directorio de UTE. - 
En acuerdo con los ministros de Ha¬ 
cienda y de Obras Públicas, el Con¬ 
sejo recibió al Directorio de UTE 
Estuvieron presentes ei Presidente. 

Ingeniero Rodolfo Ponseca. y ios Di- 
rectores, Mayor Alcides Perdomo Ra¬ 
món Cotelo, Elias Crocci y Dr San¬ 
tiago I Rompan! Concurrieron tam 
bién los técnicos de dicho Ente: Ge¬ 
rente de Usinas, Ingeniero Massón 
Sub Gerente de Estudios de Obras 
Ingeniero Gil, y Jefe de Central Tér¬ 
mica. Ingeniero Giavi 

Esta reunión fue solicitada por el 
Presidente del referido Ente en nom¬ 
bre dei Directorio quien consideró 
Indispensable explicar detalladamen. 
te la nota pertinente dirigida al mis¬ 
mo Consejo. 

El Ing. Fonseca, ejmusc la urgente 
necesidad de retirai^el servicio una 
máquina de la Central Térmica “José 
Batlle y Ordóñez” y las causas que 
motivan ese hecho, asi como tam¬ 
bién los procedimientos cumplidos 
hasta ahora, destinados a obtener la 
recuperación de la Central Hidroeléc. 
trica de Rincón del Bonete La men¬ 
cionada situación provocará un défi¬ 
cit de provisión de energía durante 
el periodo comprendido desde el 15 
de enero hasta fines de febrero pró¬ 
ximo, con restricciones análogas a 
las de la segunda quincena del mes 
de abril pasado. 

Amplió los términos de la nota 1 
referida, enunciando todo él nroceso 
respectivo, apoyándose en las opinio¬ 
nes de los técnicos del Organismo 
Estos, a su vez, expusieron luego las 
ra25ones de ese orden determinante 
de lo actuado hasta el momento 
Agregó, además, el Ingeniero Fonse¬ 
ca, que era intención del organismo 
exponer también esta situación di¬ 
rectamente ante las fuerzas indus¬ 
triales y comerciales del país, las que 
serian principalmente afectadas por 
esta situación, que en sí es. momen¬ 
táneamente, inevitable. 

Oídas las manifestaciones prece. 
dentes, el Consejo se dio por infor¬ 
mado de lo actuado por Directorio y ' 
Técnicos de ese organismo, y del pro¬ 
pósito de dicha autoridad de expll- 
carie debidamente a la opinión pú¬ 
blica; no teniendo, el Consejo, en es- 
te momento observación que oponer 
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CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO * - 

SEVERAS RESTRICCIONES EN LOS SERVICIOS DE ENERGIA 
ELECTRICA DESDE EL 15 DE ENERO A FINES DE PERRERO 

Con fundamente 
y desvalorizacÍ€ 
a los funcionar} 


y ascensos en 

El Consejo sesionó ayer presidido 
por el Dr. Echegoyen y con asisten¬ 
cia de los demás Consejeros. 

INFORME DEL DIRECTORIO DE 
Ü.T.E. AL CONSEJO NACIONAL DE 
GOBIERNO. — En acuerdo con los 
señorea Ministros de Hacienda y de 
Obras Públicas» el Consejo Nacional 
de Gobierno recibió al Directorio da 
la U.T-E. Estuvieron presentes el 
señor presidente, ingeniero Rodolfo 
Fonseca. y lo^ señores Directores, 
Mayoi* Alcíde^Yerdomo» Sr. Ramón, 
Cotelo, Sr. Elias Crooci y Dr. San¬ 
tiago I. Rompan!. Concurrieron 
también los técnicos de dicho Ente: ¡ 
Gerente de Usinas, Ing. Salvador; 
Massón; Sub-Gerente de Estudios 
, de Obras, Ing. José E. Gil; y Jefe 
j de Central Térmica, Ing. Hugo 
i Glavi. 

i Esta reunión fue solicitada poi 
! el señor presidente del referido Eln- 
I te, en nombre del Directorio, quien 
consideró indispensable explicar de¬ 
talladamente lo que sigue al Poder 
Ejecutivo, como desarrollo de la no¬ 
ta pertinente dirigida al mismo 
Consejo. 

El Sr. Presidente Ing. Fonseca. 
expuso la urgente nece%ldad de re¬ 
tirar del servicio una máquina de 
la Central Térmica “José Batile y 
Ordoñez”, y las causas que moti¬ 
van ese hecho, asi como .también 
los procedimientos cumplidos hasta 
ahora, destinados a obtener la re. 
cuperación de la Central Hidroeléc¬ 
trica de Rincón del Bonete. La 
mencionada situación provocará un 
déficit de provisión de energía du¬ 
rante el período comprendido deede 
el 15 de enero hasta fines de febre¬ 
ro próximo, con restricciones análo¬ 
gas a las de la segunda quincena 
del mes de abril pasado. 

Amplió los términos de la nota 
referida, enunciando todo el pro¬ 
ceso respectivo, apoyándose en las 
opiniones de los técnicos del orga¬ 
nismo Estos, a su vez, expusieron 
luego las razones de ese orden de¬ 
terminante de lo actuado hasta el 
momento. Agregó, además, el Ing 
Fonseca, que era intención del or¬ 
ganismo exponer también esta si- 
1 tuación directamente ante las fuer- ' 
zas industriales y comerciales del 
país, las que serían prlnclpalments 
; afectadas por esta situación que en 
I si es, momentáneamente, inevitable. 

Oídas las manifestaciones precc^ 
dentes, el consejo se dio por infor¬ 
mado de lo actuado por Directorio 
y Técnicos de ese organismo, y del 
propósito de dicha autoridad de 
estucarle debidamente a la opinión 
pública; no teniendo, el Consejo, 
en este momento, de acuerdo con 
.tal información, observación qu« 
oponer. 
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ti CONSEJO TRATARA HOY lA MERMA EN lA 
PRODUCCION Dt ENIRGIA DE R. DE B(!NETE 

ti rongojo Nacional di» Oobicrno considerará hoy miércoles líj. 
en sesión extraordinaria, con el Directorio de Ü.T.E. v los técnicos 
competentes, la situación que provocará a la población la merma 
la producción de energía eléctrica, como consecuencia áe re¬ 
paraciones urgentes a efectuarse en las máquinas de la central 
térmica de Montevideo. 

Asimismo, se estudiará en dicha Sesión, la demora en dar 
termino a las reparaciones que permitan pwiür en funcionamiento 
la usina luclráiilica dej Rincón dcl Bonete. 


PROBLEMA DE LA U.T.E. ANt£ LA 

KscASEz DE Emergía élecprica 

£1 señor Consejero Nardone dio cUen- 
ta al Consejo de una conversación 
mantenida con el Presidente de la UTE 
quien le plante^ el grave problema que 
cJeberá enfrentar dicho Ente la escasez 
de energía eléctrica qué sé prevé para 
•1 próximo mes de enero. 

Infórm^i^ el señor Consejero que las 
autoridades del organismo se véráñ pre¬ 
cisadas a detener el íunéióñgUniéñto de 
una de las turbinas, lo cual acarreará 
un déficit efiergétlGó dé ñO.ÓOO Kws. Es- 
' * té medida ócaélóñárá una grén pertur¬ 
be ción, éspécialmeíité en el éectór In- 
duétrial del país, razón por la cual di¬ 
chas autoridades están Interesadas éft ' 
cacontfár rápldaméftté soluciones pá- | 
Ilativas a este próblema. ! 

Pór 6U párté, el señor Cousejefó Bat- I 
lié Páchecó hiañiféstó que votará fteor- I 
de, todo aquello que necesario pa- [ 
ra el funcionamiento de la Usina del | 

■ mejor modo posible, aunque le descóñ- i 
cierta algq la poca previsión tenida por j 
les técnicos ante ló que está ocurriendo, ¡ 

A su vez. ti señor Consejero Dr. Za- i 
balzá señaló lá falta dé eXpériencia * 
mundial que existía en la matteria. | 
Además —agregó— se encontraron 1 
Conque las aguas del Río Negro tienen \ 
riucha acidez y arrastran considerable 
^Phtidad de iodo, como no ló hacen los 
ric^s que han perjudicado, alguna vez, 
usinas hidroeléctricas. Expresó que las 
soiucioiieg que se buscan actualmente, 
no provienen de la falta de previsión ' 
tenida por las autoridades y técnicos ; 
responsables. 

A CóntínuaeJón. él señor Consejero ' 
Dr Zabalzá sé^réfiri^ al destino dé lós ' 


I fondos provenilñtés dé la donación tíel 
j ÓóBiéfnó de la República Argentina, el 
cual sepá afectado a lás obras de repa¬ 
re bión que se cumplén en la Usina de 
Rincón del Bonete, señalando que el 
problema que Ée hábíá planteado éra 
él de conocer la intención del país Ber- 
! mano ai hacer esa donación. 

I £jijo que luego de estudiados los án- 
tecedentes, aparece claro que Cg pára 
socorrer las víctimas y atender los da¬ 
nos materiales causados por las inun¬ 
daciones. 

Adémás se congult^ por la vía co- 
íiéspóndienté al Gobiétno Argfétttlño. na 
teniendo ésté inconveniente alguno n 
que Sé realice esa inversión. , 

Por otra párte —destacó— la CóiUi- i 
sióD Nacional de Ayuda a lóá^damhi- 
ficadós apr6b¿ por unanimidad esta té* 
Bóiución, ya que era una de lég fina- 
lidádís dé 14 donación, atender otras i 
cemo éstas, qué afectan en general a ; 
toda la población y a la économía dei 
país. 

TermJn¿ su exposición solieitando al 
Ministro de Hacienda que para él pró¬ 
ximo acuerdó con el Consejó, traiga el 
decretó correspondiénté para •» apro¬ 
bación. 
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NUEVA CRISIS DE ENERGIA ELECTRICA 
Y RESTRICCIONES AL SUMINISTRO 

.Según informaciones dadas a conocer en los últimos 
días, el país enfrentará, a plazo breve, una nueva crisis de 
energía eléctrica y un nuevo régimen de emergencia (pro¬ 
hibiciones y limitaciones) en cuanto a su utilización. 

Han fracasado, en efecto, las previsiones optimistas 
del oficialismo, que anunció la reincorporación al servicio 
de las centrales hidroeléctricas afectadas pqr las crecien¬ 
tes del Río Negro dentro de un plazo que, lamentablemen¬ 
te, ha vencido. Largos meses han de transcurrir aún antes 
de que vuelvan a entrar en actividad. 

^ Por otra parte, la recarga de trabajo que han debido 
tolerar las centrales térmicas para suplir, por lo menos 
parcialmente, el déficit de las hidroeléctricas, ha traído co- 
^ mo consecuencia el deterioro de una de ellas, que deberá 
dejar de funcionar, indefectiblemente, dentro de no mu¬ 
cho tiempo. 

Frente a la crisis que se avecina, resultado inevitable 
^ de la concurrencia de los factores señalados, no quedará 
otra alternativa que limitar el uso y la distribución de la 
energía disponible. 

t Se ha hablado, por ejemplo, de limitar al horario noc¬ 
turno las actividades industriales. Y aunque el proyecto 
de restricciones no se conoce aún en sus detalles, no está 
demás advertir, desde ya, que si se quiere evitar daños irre¬ 
parables a los intereses privados -^en segunda instancia, a 
los intereses nacionales— deberán contemplarse las distin¬ 
tas situaciones y las necesidades de cada industria, tenien¬ 
do en cuenta, entre otras cosas, que las industrias de zafra 
están trabajando actualmente en tres turnos, y que limi¬ 
tarlas al de la noche equivaldría a empujarlas a un estre¬ 
pitoso fracaso. 

El problema tiene, obviamente, singular importancia 
para el país. ^ ^ • 

El optimismo con el que se encaró la recuperación de 
las máquinas afectadas y el anuncio casi oficial de que re¬ 
gresarían al servicio, trajo com consecuencia la parálisis de 
algunas iniciativas que habrían servido para enfrentar, en 
mejores condiciones, la crisis que hoy se repite. Supuesto 
que el problema parecía transitorio, se prescindió, por 
ejemplo, de la importación de grupos electrógenos. Y se 
esperó, confiadamente, que las centrales térmicas bastaran 
durante el breve plazo previsto para la reparación de las 
hidroeléctricas. 

Ño ha ocurrido así. Y, por ello, deberá regresarse al 
penoso régimen de prohibiciones y limitaciones. Es de es¬ 
perar aue ahora, con más tiempo y mejor experiencia, se 
eviten las soluciones indiscriminadas y genéricas y se 
atienda a las verdaderas necesidades de los distintos gru¬ 
pos industriales. 

De otra manera, se inferirá un nuevo daño a la dete¬ 
riorada ecnnnmía ns^cional. 
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El 


Interrupción en íá^Cenfral 
Podría Reducir la Energía Hasta l%0 

Hasta mediados de ese año^ las autoridades tratarán 
de solucionar la situación con medidas de emergencia 
En nuestra sección Noticioso Gubernativo ofrecimos ayer algu^ 
nos importantes datos sobre las dificultades que está afrontando la 
central térmica de la UTE, al haberse deteriorado una de sus turbi-* 
ñas. Eso significaría una rebaja de 50.000 kilowatts en la ya exigua 
producción actual de 170.000, con la que a duras penas puede cum-' 
plirse con las exigencias que plantea el alumbrado público y la fuer* 
za motriz para la industria. La situación, aunque seria, podrá obviar* 
se —según proyectan las autoridades correspondientes— con una re* 
ducción, por uno o dos meses, del consumo, complementada con un 
establecimiento de horarios nocturnos para la industria que evitaría 




la coincidencia de actividad en 
determinadas hor^s del día. De to¬ 
das maneras, ello requeriría —se 
decía ayer en los medios autoriza* 
dos— determinados ajustes a partir 
de mediados de enero, fecha en que 
se calcula que la turbina deteriora¬ 
da de la central térmica dejará de 
funcionar. 

POSIBILIDADES DE LAS CEN¬ 
TRALES HIDRAULICAS 
Los técnicos estaban examinan¬ 
do, ayer, posibilidades de solución, 
en cuanto a añadir a las centrales 
térmicas la colaboración de las 
centrales hidroeléctricas de Ripcón 
del Bonete y Baigorrya. En cuanto 
a la primera, por ahora, no ¿e pue¬ 


de afirmar nada en concreto. Los 
responsables de las tareas de pues¬ 
ta en marcha de las turbinas afec¬ 
tadas por la inundación de abrü, 
están abocadas desde mayo a ex¬ 
perimento de secado de las bobinas. 
Esta tarea, sumamente delicada, se 
venía realizando por medio de la 
puesta en marcha de las turbinas, 
pero parece no dar resultados. Se 
trata de un intento sin preceden¬ 
tes, ya que es la primera vez —se¬ 
gún han declarado algunos técni¬ 
cos— en que se ensaya este tipo de 
secado. Al mismo tiempo, se habían 
encargado al exterior cuatro bobi¬ 
nas de yepuesto, pero dificultades 
de importación permitirán que re¬ 
cién en abril de 1960, esté instala¬ 
da la primera de las nuevas bobi¬ 
nas. De eso modo^ comenzaría a 
funcionar la turbina N? 1. 


En cuanto a Baygorria, se pien¬ 
sa que la primera turbina, con una 
capacidad de 33.000 kilowatts de 
generación, esté pronta para julio 
de 1960. 


^Como se ve, de todos modos la 
ífentral térmica Batlle y Ordoñez 
no recibirá ayuda, por parte de las 
centrales hidráulicas, antes de me¬ 
diados del año próximo. Hasta en¬ 
tonces, parece inevitable que la po¬ 
blación quede atenida a los 170.000 
kilowatts de la central térmica, con 
las mermas que ocasionen posibles 
desperfectos como el anotado al 
principio de esta reseña. Las inun- | 
daciones comienzan a hacer sentir \ 
sus nefastos efectos mediatos. 
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E LA USINA DE 
SOLO SERA TOTAL 
POR 800.000 DOLARES 


En Abril Comenzaría a Funcionar 
uno de los Cuatro Alternadores 


El primer bobinado de repuesto para reemplazar los afectados por las | 
inundaciones de abril pasado, llegará a fin de este mes de los Estados Unidos 


Ochocientos mil dólares aproximadamente eos 
toda su potencia del Rincón del Bonete, al cabo de 
sin precedentes en el mundo. Casi definitivamente 
ximo, a un año de ocurrida la catástrofe que ahora 
namiento una de las máquinas generadoras con el 
para fines de este mes. Los trámites para esta adq 
aguas se retiraron de la sala de máquinas. Luego 
tara el Presidente de la VTE, Ing. Rodolfo Fonse 
las tres máquinas restantes. De acuerdo a los plaz 
próximo la Usina de Rincón del Bonete podría 
El drama de Rincón del Bonete 
no terminó. En sa etapa posterior i 
de recuperación sólo cambió de for- | 
ma, sometiendo a la capacidad de • 
los técnicos y el persistente esfuer- i 
zo de los colaboradores para supe- i 
rar los fracasos y las dificultades 
bajo las formas más prudentes de 
presión, pero no por eso menos 
sensibles que se expresa en una 
en cadena desde los con- 
^ gobernantes. 

Estas formas sutiles de presión 
son las que determinaron en no no¬ 
cas oportunidades declaraciones, co_ 
municados. pruebas “contra reloi”' 
íijacion imprecisa de plazos, todo’ 
lio a la postre seguido por comen- 
torios caprichosos del público y por 
afirmaciones que atribuyen a los 
^°^^vos ocultos cuando no 
intenciones malsanas. Paso de los 
escenario más cercano del 
drama se transformo a este respecto 
núcleo de opinión “autori- 

mnrn= ocurre tras los 

inuros ahora infranqueables para 
los visitantes, de Rincón del ^Bo- 
escuchó de co¬ 
merciantes, gente de pueblo y al¬ 
guna autoridad local, afirmaciones 
;í"dentes y lapidarlas Tobre fa 
ealidad Somos los corderos negros 
de U fiesta —comentó uno. “Le 
oigo que no se sabe lo qué pasará 
con nosotros colocados entre dos 
represas” (Bayogorria y Rincón) — 

^ ? teniendo sin duda en su 

mente la irnagen de los muertos 
tragedia de Francia. 
óRecien ahora se dan cuenta que 
las bobinas no sirven” — observan 

bas no sirvieron” — comentó otro 
fv de buena 


tará al país la puesta en marcha nuevamente con 
ingentes experiencias de los ingeniero^ uruguayos 
puede afirmarse que recién en el mes de abril pro- 
arroja mayores pérdida, podrá entrar en fundo- 
bobinado que se espera de los Estados Unidos 
uisición fueron iniciados un mes después que las 
escalonadamente, de acuerdo a lo que nos manifes- 
ca, se iría a la reposición del nuevo bobinado en 
Os que impone esta tarea, recién a fines del año 
producir en toda su capacidad. 


V Y**'-" uflLw ue Duena 
fuente. Y así se divulga “la verdad 
sobre Rincón del Bonete” 


Ciudadela de silencio 


Nada autoriza a dar crédito a 
estas afirmaciones sin corrobo¬ 
rarlas por quienes están en con 
diciones de hacerlo. Por fortuna 
el cronista pudo hacerlo escu¬ 
chando de boca de un funcio¬ 
nario del interior de esta cluda- 
de.a-fortificada < 011 muros de 
silencio, las vicisitudes, Jos tra- 
bajos y los problemas que en- 
irentan los encargados de reavi¬ 
var esta obra. 

A este funcionario no le ha- 
( bian 11 ^' ydo los comentarios alii 
4 didos. wp i(>- 


dría entrar en funcionamiento an¬ 
tes que la N 9 2. 

Cuando se retiraron las aguas 
nunca creimos que se iban a dañar 
tanto las bobinas. Pero la verdad 
fue a la inversa. Recuperamos todas 
las instalaciones que creíamos se 
iban a perder y tuvimos dificulta¬ 
des con las bobinas. Sabemos la 
responsabilidad que tenemos y tra¬ 
bajamos sin mirar horas ni días, 
rodas las cosas se planifican mi¬ 
rando el reloj y el almanaque. De¬ 
cimos: “para esta tarea se necesi- 


como la nuestra, haciendo verdade¬ 
ros milagros, nos llamen para pre¬ 
guntarnos cuándo comenzará a fun¬ 
cionar alguna máquina porque allí 
no aguantan más”. 

Este es el relato de lo que sucede 
en Rincón del Bonete. Esas son 
las respuestas a las preguntas que 
s® l^acen y también el des- 
mentido a muchas afirmaciones. La¬ 
mentablemente loe temores de la 
Central Térmica se vieron- confif* 
mados. Una nueva difimiitarf «114 
























S sileBcio, las Ticisitndes, los tra- J 
bajos y los promedias que en- J 
írentan los encargados de reavi¬ 
var esta obra. 

A este íuncionario no le ha¬ 
bían lie 'mIo los comentarios alu¬ 
didos. Toando se los referimos 
esbozó cansadamente una son¬ 
risa, moviendo a un lado y otro 
la cabeza, sin deoir pa abra. Lue¬ 
go comenzó su relato: “Estamos 
trabajando en una experiencia 
que no tiene precedentes en el 
mundo entero. Nunca ningún 
técnico se. vio en la circunstan¬ 
cia de tener que “secar” la ma¬ 
teria aislante de los cables de 
estas bobinas. Estamos apren¬ 
diendo; no experimentamos des¬ 
piadadamente. en un cuerpo en¬ 
fermo, sino que de ello depende 
que el país se vea en la necesi¬ 
dad de gastar muchos millones 
de pesos. Todo el problema ac¬ 
tual radica exclusivamente en 
trabajo de secado. 


Tarea compleja 

Esto no es tan sencillo como 
parece. Se trata de un material ais¬ 
lante constituido por dos capas al¬ 
ternadas de vidrio y mica, de con¬ 
sistencia dura. Es un devanado se- 
mi-emtautido verticalmente en los 
canales periféricos del rotor y re¬ 
vestidos por el exterior ceñidamente ' 
por una cintura metálica. Este bo- | 
binado está sometido a intensos 
trabajos. Continuamente se produ- 
cen movimientos de torción y de ¡ 
desplazamiento por efectos de dife¬ 
rencias de temperatura y otros fe¬ 
nómenos. Un cable que se quema 
en Montevideo repercute en estas 
bobinas con movimientos. Su vida ‘ 
está estimada entre treinta y cua- I 
renta años. Ya tienen quince años | 
de trabajo al cabo de los cuales ' 
se produjeron fisuras en este mater¬ 
ial aislante. Por allí se introdujo 
el agua durante tanto tiempo en 
la sala de máquinas y ahora toda 
la tarea consiste en sacarla. El úni¬ 
co método es calentar estas bobinas 
para hacer evaporar el agua. 


Resultados pobres 

Se pone la máquina en corto cir¬ 
cuito y la misma corriente calienta 
el material. Pero al cabo de tantas 
pruebas los resultados no han sido 
los esperados. Se trabaja en base 
a la hipótesis. Si el agua no sale 
por las fisuras es que al calentars-e 
la bobina dentro de sus límites, se 
dilata y las fisuras se cierran. Otro 
problema. ¿Es “agua” lo que hay 
dentro de las fisuras? Se están ha¬ 
ciendo pruebas de laboratorio ana¬ 
lizando sustancias. El agua del río 
tiene sustancias minerales y no se¬ 
ría extraño que algún compuesto 
ha.va afectado los cables en el in¬ 
terior de la materia islante, deter¬ 
minando con ello un daño que el 
secado, aun cuando tenga éxito, no 
sea lo decisivo. Así están las cosas. 
El bobinado de la máquina 2 ha 
sido desechado ya como_cecup'erahle;_ 
se sigue con el método en la má¬ 
quina 1, la única donde se aprecia 
algún adelanto. Con ella se hizo 
una prueba ante las autoridades de 
la UTE. pero la verdad es que no 
era tiempo para hacerla. Ya estaba 
condenada al fracaso antes de ha¬ 
cerla. Se comenzará a probar con 
la máquin-a 3. Pero ya se ha solici¬ 
tado a los Estados Unidos la repo¬ 
sición de todos los bobinados. 


Hay que experimentar 

De todas maneras las pruebas hay 
que hacerlas —afirmó— si en al¬ 
gunas de las máquinas dan resul¬ 
tado, será un elemento de repuesto 
inestimable por su valor. A fin de 
mes llegará la primera booina. No 
es cierto que nos acordamos tarde. 
Esta bobina fue pedida en mayo. 
Pero ello supone trámites adminis¬ 
trativos lentos para erogación de 
dinero por demás pesada. A esto hay 
que agregar todavía el tiempo ne¬ 
cesario para su fabricación. En ella > 
transcurrió el tiempo de mayo a ¡ 
ahora. ! 


La máquina 1 

También se pidieron las tres bo¬ 
binas restantes. Es posible que pa¬ 
ra abril pueda entrar en funciona¬ 
miento la máquina N? 2, en la que 
_^e colocará la primera bobina. Lue¬ 
go sucesivamente se colocarán,, en 
caso necesario las otras bobinas. 
Pero tenemos cierto optimismo en 
que pueda recuperarse la bobina de 
, la máquina N? 1. En ese caso po- 


icTau a peraer y vaTimoB auicoiva- 
des con las bobinas. Sabemos la 
responsabilidad que tenemos y tra¬ 
bajamos sin mirar horas ni días. 
Todas las cosas se planifican mi¬ 
rando el reloj y el almanaque. De¬ 
cimos: “para esta tarea se necesi¬ 
tará tanto; aquella insumirá tan¬ 
to”. Pero además no pasa mucho 
sin que loscompañeros de la cen¬ 
tral térmica de Montevideo, que lle¬ 
van a cabo una labor tan sacrificada 


las respuestas a las preguntas 
todos se hacen y también el des¬ 
mentido a muchas afirmacioneé. La¬ 
mentablemente los temores dg la 
Central Térmica se vierorr cónfif» 
mados. tThá nueva diflcuítad a^í 
pone a prueba otra vez ahora ía 
capacidad de los técnicos y la labor 
de los operarios para mantener la 
ciudad con luz y las industrias con 
energía. 


LA PROBABLE PARALIZACION DE UNA 
TURBINA DE LA CENTRAL TERMICA 


Otra novedad de trascendencia se ha registrado en la pro¬ 
ducción de energía al hacerse público que una de las turbinas 
de la central térmica está funcionando en condiciones defectuo¬ 
sas, lo que obligará a su paralización en breve plazo. Esta turbina, 
que produce 50.000 kwts. de los 170,000 kwts. máximo actual de 
producción de la Usina, al quedar fuera de funcionamiento lle¬ 
vará a que no se tenga energía suficiente disponible para las 
necesidades industriales en sus horarios actuales. 

El Directorio de la UTE está haciendo gestiones para que 
transitoriamente, mientras dura la reparación, se modifiquen ho¬ 
rarios industriales, llevando parte de esta actividad a horas de 
la noche, horas en que las variaciones diarias ya conocidas per¬ 
mitirían una nivelación en el consumo, sin necesidad de parar 
industrias. 
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• DIFICULTADES DE ENERGIA 

ELECTRICA. — Según ha trascen¬ 
dido el problema de las disponibili¬ 
dades de energía eléctrica, que crea¬ 
ra el cese del suministro por parto 
de la usina de Rincón del Bonete, 
amenaza pasar por un nuevo momento 
de crisis. En efecto, la intensa acti¬ 
vidad a qüe han sido sometidas las 
centrales térmicas, al quedar como 
únicas fuentes de abastecitniento, de¬ 
terminaría que una de las turbinas 
presentara signos inequívocos de mal 
funcionamiento, lo que obligaría, den¬ 
tro de breve plazo, a detenerla, De 
esa manera se perderían 50.000 kwtls, 
de los 170.000 que ahora se disponen^ 
como tope. Ello provocaría que no 
pudieran alimentarse dentro de los 
actuales horarios las necesidades 

la industria. Las autoridades de la 
U.T.É. están viviendo momentos^ do 
gran preocupación y sería propósito 
del presidente, Ing. Fonseca, llevar él 
asunto a conocimiento del Consejo de 
Gobierno y promover inmediatamente 
una reunión de representantes de los 
industriales y trabajadores con el ob¬ 
jeto de darles cuenta de la situación 
creada. Salvo la feliz aunque hasta 
ahora hipotética, circunstancia de po¬ 
der poner en movimiento alguna tur¬ 
bina de Rincón del Bonete antes da 
la detención de la térmica prevista 
para mediados del mes próximo, por 
un espacio de uno a dos meses el 
abastecimiento de energía eléctrica 
tendrá que experimentar una reduc¬ 
ción importante. La fórmula tendiente 
a salvar esas dificultades podría resi¬ 
dir en la utilización transitoria de 
horarios nocturnos para la actividad 
industrial. Se espera que haya al res¬ 
pecto la debida comprensión de los 
interesados y que tal medida pueda 
llevarse a cabo con el asentimiento 
general. 

• LA PUESTA EN MARCHA DE 
. BAIGORRIA. — Mientras tanto se 

está activando al máximo la termina¬ 
ción de los trabajos para poner en 
condiciones de funcionamiento a la 
usina de Baigorria. Se tiene entendido 
qüe la primera turbina, con una ca¬ 
pacidad para 33.000 kwtts., e§tará 
pronta a principios de julio y que 
las otras dos, de potencia similar, de¬ 
mandarán otros dos meses cada una. 
Asimismo, por gestión especial de la 
mayoría del directorio de la UTE se 
ha logrado que una parte del fondo 
derivado de la utilización de la ley 
estadounidense de excedentes agríco¬ 
las por parte de nuestro país, —^unos 
doce millones de pesos,— sean em¬ 
pleados en el pago de adeudos pen¬ 
dientes de la referida construcción. 
t)e esa manera podrá continuarse la 
obra con la celeridad que requieren 
las circunstancias. 

• LA REHABILITACION DE RIN- . 

CON DEL BONETE. Otro as¬ 
pecto de importancia que ha podido 
también ser resuelto debido a la di¬ 
ligencia que caracteriza al elenco que 
actualmente está dirigiendo la UTE. 
es que los cincuenta millones de pe¬ 
sos argentinos, que donara la nación 
hermana para contribuir a los gastos 

y perjuicios provocados por Las inun¬ 
daciones, sean destinados a sufragar 
el pago de los rebobinados de las cua¬ 
tro turbinas del Bonete. El precio dé 
los mismos es de USS200 000 cada uno 
y el aporte argentino permitirá en¬ 
tonces atender a tres de ellos, ha¬ 
biendo ya sido el primero hecho efec¬ 
tivo por la UTE. El embajador Ing, 
Del Mazo habría ya expresado su ad- 
quiesencia para la inversión a darse 
a la donación argentina. 
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QUE los excesos de precios que 
se están cobrando en las playas - 
pueden malograr la temporada. ¿ 

—QUE un carpintero contratado 
en nayegación interior de Paso de 
los Toros, ocupando un puesto ''cla- 
je al lado de la obra del Rincón 
del Bonete es un conocido comu¬ 
nista. 

—QUE en una Oficina dibujó el 
signo —hot y martillo— en el pi¬ 
so, con pintura roja, para que no 
queden dudas. 

."jOyE en el Congreso de la So¬ 
ciedad de Cirugía se ha planteado 
la cuestión de si un calificado ci¬ 
rujano, de origen austriaco y na¬ 
cionalizado. ouede tom»»* - 
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¿Qflé ocDrre ea la Represa 
de Riacóa del Bonete? 

i 

El comentario popular decía 
que habían fracasado las pruebas 
realizadas en la Usina de la Re¬ 
presa de Rincón del Bonete, que 
como se sabe fué afectada por 
I las aguas, pero, como es norma 
en nuestra ética periodística de 
que si no tenemos la Veracidad 
de la información, preferimos no 
darla a publicidad, recién lo ha¬ 
cemos cuando se ha confirmado 
ese comentarie en realidad. 

Pero ahora, la misma prensa 
capitalina, a cuyos representan¬ 
tes se les ha negado, - según e- 
lla, ™ todo/dato, así como se les 
impidió cerciorarse personalmente 
de cómo y qué resultó de la 
prueba, —dice que ella ha fraca¬ 
sado, y que para paliar el enor¬ 
me peso económico que cae so¬ 
bre las finanzas de la nación,— 
que hay quién dice supera los 
dos millones de pesos mensuales, 
— se tratá de apresurar los tra* 

' bajos de Baygorria para ver de 
' salvar la situación. 

Pese al heimetismo cerrado 
que se está operándó en tornó 
a lo que fué orgullo de nuestro 
pais; pese a haber traído última- 
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RESPONSABILIDAD DE U.T.E. 

I AS inundaciones del n-jcri Je aJorii próximo pasado* de¬ 
terminaron la inutili^íecicn de la primera fuente de 
generación de energía dol país: la Usina de Rincón de 
Bonete. 

La puesta en marcha de la primera turbina (la 2), 

en el mes de agosto, para someterla a un proceso de 
secada, concitó grandes esperaiiaas de su pronta en¬ 
trada en servicio definitivo. 

Estas esperanzas se han visto defraudadas; un avi- 
soi aparecido en la prensa capitalina da cuenta de que 
la primera turbina entrará en servicio en el mes de 
abril, ya que los trabajos de rebobinado total demanda¬ 
rán un largo esfuerzo, que se vuelve necesario al fra¬ 
casar el proceso de socado en la turbina 2. 

La opinión pública ha sido sorprendida por este 
anuncio: la UTE le debe una satisfacción. 

Es necesario recordar las previsiones tomadas por 
UTE y que se reducen a la contratación de un técnico 
enviado por la General Electric, Mr. Cross. Las opi¬ 
niones del mismo y.las seguridades que la UTE apor¬ 
taba a la opinión pública con la supervisión de Mr. 
Croiss, se han visto desvanecidas. 

La contradicción con las noticias iniciales, en las 
que se fi jaba la entra da e n r ervicio de la timbina , , 

pasado'plazo que ha 
sido superado largamente, arroja una enorme respon¬ 
sabilidad sobre el Directorio de UTE, responsabilidad 
que adquiere mayor significado frente al angustioso 
problema energético presente y futuro; a la pérdida 
fabulosa dei Instituto y del país. 

En primer término. La generación promedio de un 
año de la Usina de R. de Bonete, a plena capacidad, 

do un valor de $ 0 12 el KWh,. (en realidad es más 

alto) arroja la cifra de 72 millones de pesos de genera¬ 
ción hidráulica. 

Su ausencia significa una pérdida para el Instituto 
en venta de energía, y para el país en pérdida de pro¬ 
ducción y de divisas por falta de energía disponible 
y por la necesidad de generación térmica. 

V La UTE, en vez de proceder a solicitar el aseso- 
ramiento de técnicos reconocidos y de institutos de 
fama mundial para una experiencia totalmente nueva 
y un tanto única en el mundo, se limitó a traer un re¬ 
presentante de G. Electric, completamente ajeno a este 
tipo de problemas. 

Su experiencia, que lo ubica como un técnico en 
montaje, nada significaba, máxime si se tiene en cuenta 
que ingenieros y técnicos nacionales han intervenido 
directamente en el montaje de la obra aludida. 

Solamente por espíritu de servilismo y de desdén 
por los valores nacionales se pudo aceptar sin más la 
intervención de Mr. Cross,. ausente ya hace un: tiempo 
del país y con su experiencia enriquecida. 

A esta falta de espíritu critico y de inquietud por 
los destinos nacionales, se puede achacar primero esta 
indiferencia y luego este ocultamiento de posibles fra- 
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DICEN... ^ 

_ 

^ QUE cada día es mayor la ur- 

gencia en el acondicionamiento 
de las pistas del Aeropuerto de 

Carrasco para ios aviones a 
reacción. 

^ QUE en los Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados se 
estudian los proyectos de los 
respectivos presupuestos, 

* QUE algunas afirmaciones es¬ 
tablecen que la represa de 
Baygorria estará en funciona¬ 
miento antes que las turbinas 
de Rincón del Bonete alcancen 
su producción normal. 
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La Crisis de la Energía Eléctrica no 
Se Terminó con las Lluvias de Abril 

El Ing, Rodolfo Fonseca. presidente de la VTE^ hace 
declaraciones sobre el estado actual de las máquinas 

Notas periodísticas de los últimos días han actualizado el tema 
de la provisión de energía eléctrica, tras la enorme crisis de abril 
pasado y la lenta vuelta a lo que ahora parece engañosamente la nor¬ 
malidad. Se ha afirmado que la situación en Rincón del Bonete es 
profundamente crítica, y que ninguna de las cuatro máquinas podrá 
ser puesta en marcha o volver a su producción anterior. 

Una conversación con el Ing. Rodolfo Fonseca, presidente de la 
UTE. ha permitido saber sus puntos de vista al respecto.^ Tal como él 
ha descrito la situación, se ha procurado recuperar las cuatro máqui¬ 
nas, cuya producción global es de 100.000 kw. El estado de esas má¬ 
quinas es bueno en general, concentrándose los daños en el bobinado 
de los alternadores. También es bueno el estado general de la represa. 
Dos de esas cuatro máquinas, que llevan los números 3 y 4. están 
actualmente en rearme mecánico, para sacar el limo acumulado du¬ 
rante los días de abril. Con ellas se harán luego pruebas de secado, 
aunque las autoridades de UTE tienen pocas esperanzas sobre la efi¬ 
cacia de las mismas. 

El Ing. Fonseca señala que la vida normal de los bobinados de 
alternadores es aproximadamente de treinta años. En el caso, las rná- 
quinas de Rincón del Bonete han tenido ya una vida de quince años 
y un accidente además. La recuperación de los bobinados existentes, 
aún si fuera posible, sólo prometería una vida precaria para las ins¬ 
talaciones. En consecuencia la UTE se ha inclinado por la operación 
de rebobinado, que supone un costo alto pero que garantiza para las 
máquinas un estado prácticamente nuevo. Comparativamente, el costo 
elevado resulta bajo si se lo confronta al costo total de la máquina. 
En la actualidad se está procediendo al rebobinado en la máquina 
N? 1, y para el mes próximo se espera que lleguen los elementos que 
{.permitirán el de la máquina N^2. Su colocación sería inmediata y el 
funcionamiento podría esperarse para marzo o abril de 1960. 

Aparte de Rincón del Bonete, la situación actual de la energía 
eléctrica plantea otras crisis. La situación de las máquinas en las cen¬ 
trales térmicas de Batlle y de Calcagno también es delicada, ya que 
estén operando con un trabajo forzado. Dentro de poco será necesario 
parfarlas, sucesivamente, para revisaciones . y reparaciones, cosa que 
ya SB hace con las calderas. Se hacen tentativas asimismo para poner 
en marcha las máquinas de Baygorria, lo que podría cumplirse en 
julio de 1960. 

E¿ Ing. Fonseca terminó señalando su estima por la labor de los 
ingenieros y otro personal destacado en Rincón del Bonete en estas 
tareas de recuperación. Señala que han trabajado con su máximo es¬ 
fuerzo, sin consideración a horarios ni a comodidad alguna, lo que 
hace más lamentable que la realidad no compense aparentemente esa 
enorme tarea. 
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NQ TERMINO L^CBIS^ DE LA ENERGIA, SEÑALA EL PRESIDENTE DE DTE 


La Crisis de la Energía Eléctrica no 
Se Terminó con las Lluvias de Abril 

El Ing. Rodolfo Fonseca, presidente de la LTE^ hace 
declaraciones sobre el estado actiud de las máquinas 

Ñolas periodísticas de los últimos días han actualizado el tema 
de la provisión de energía eléctrica, tras la enorme crisis de abril 
pasado v la lenta vuelta a lo que ahora parece enganosamente la nor¬ 
malidad. Se ha afirmado que la situación en Rincón del Bonete es 
profundamente crítica, y que ninguna de las cuatro maquinas podra 
ser puesta en marcha o volver a su producción anterior. 

Una conversación con el Ing. Rodolfo Fonseca, presidente de la 
UTE, ha permitido saber sus puntos de vista al respecto. Tal como el 
ha descrito la situación, se ha procurado recuperar las cuatro máqui¬ 
nas. cuya producción global es de 100.000 kw. El estado de esas má¬ 
quinas es bueno en general, concentrándose los daños en el bobinado 
de los alternadores. También es bueno el estado general de la represa. 
Dos de esas cuatro máquinas, que llevan los números 3 y 4. están 
actualmente en rearme mecánico, para sacar el limo acumulado du¬ 
rante los días de abril. Con ellas se harán luego pruebas de secado, 
aunque las autoridades de UTE tienen pocas esperanzas sobre la efi¬ 
cacia de las mismas. , 

El Ing. Fonseca señala que la vida normal de los bobinados de 
alternadores es aproximadamente de treinta años. En el caso, las rná- 
quinas de Rincón del Bonete han tenido ya una vida de quince años 
y un accidente además. La recuperación de los bobinados existentes, 
aún si fuera posible, sólo prometería una vida precaria para las ins¬ 
talaciones. En consecuencia la UTE se ha inclinado por la operación 
de rebobinado, que supone un costo alto pero que garantiza para las 
máquinas un estado prácticamente nuevo. Comparativamente, el costo 
elevado resulta bajo si se lo confronta al costo total de la máquina. 
En la actualidad se está procediendo al rebobinado en la máquina 
N? 1. y para el mes próximo se espera que lleguen los elementos que 
permitirán el de la máquina N?2. Su colocación sería inmediata y el 
funcionamiento podría esperarse para marzo o abril de 1960. 

Aparte de Rincón del Bonete, la situación actual de la energía 
eléctrica plantea otras crisis. La situación de las máquinas en las cen¬ 
trales térmicas de Batlle y de Calcagno también es delicada, ya que 
.están operando con un trabajo forzado. Dentro de poco será necesario 
pararlas, sucesivamente, para revisaciones y reparaciones, cosa que 
ya se hace con las calderas. Se hacen tentativas asimismo para poner 
en marcha las máquinas de Baygorria, lo que podría cumplirse en 
julio de 1960. 

El Ing. Fonseca terminó señalando su estima por la labor de los 
ingenieros y otro personal destacado en Rincón del Bonete en estas 
tareas de recuperación. Señala que han trabajado con su máximo es¬ 
fuerzo, sin consideración a horarios ni a comodidad alguna, lo que 
hace más lamentable que la realidad no compense aparentemente esa 
enorme tarea. 
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AlARMAND» SIN MOTIVO 

CL diario católico dedica im tétrico editorial al problema del consu- 
^ mo de energía eléctrica, donde entre reproches y elogios a la 
gestión de UTE y sus técnicos, augura un futuro de limitaciones y 
dificultades para el abastecimiento. , . j 

Alude a dos *‘falias” de procedimiento: la una, “el silencio de 
UTE al que se atribuye el sentido de disposición superior”; la se¬ 
gunda, que no hay reservas mínimas que sírvan para eventuales 
casos de emergencia. 

No hay tales fallas; el Directorio de UTE no sólo ha previsto 
en defensa de la población, todas las dificultades potenciales 4uv 
pueden surgir sino que en vez de recurrir a ostentosos comunicados 
o conferencias de prensa, viene trabajando con la máxima dedica¬ 
ción, a la que se aúna el esfuerzo de los técnicos del Ente, para salir 
adelante de las graves repercusiones que el desastre climatérico pro¬ 
vocó en la presa y Usina de Rincón del Bonete. 

La situación allí, en vez de la que se pinta a la opinión pú¬ 
blica con vaticinios pueriles, es la siguiente: Es seguro que puede 
rebobinarse el alternador de uno de los turbo grupos; se conservan 
esperanzas, no definitivas pero haciéndose todo lo posible porque lo 
sean, de salvar los otros bobinados de tres máquinas. Esos bobina¬ 
dos tienen usualmente una vida útil de unos 30 años, de los cuales, 
ya han transcurrido 15 años, con el agregado de una inundación; 
pero esos alternadores, una vez rebobinados quedarán a nuevos. 

El mes próximo llegará el bobinado de uno* de los alternadores 
que se colocará en seguida pues la máquina se viene aprontando al 
éfecto. 

Los turbo grupos, salvo en lo que se refiere a las bobinas de los 
estatores, quedaron én perfectas condiciones. El valpr de los bobi¬ 
nados es una pequeña parte del valor de las. máquinas, de las cuales 
habrá una en marzo ya rebobinada y marchando. 

¡Alarmar a la población sin motivo, debe ser pecado. Así que, 
m golpearse el pecho! 
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LAS MAQUINAS DE RlMiÓlÜ DEL BONETE SÉ 
ENCUENTRAN EN PERFECTAS CONDICIONES 



Se Cawnhiariá 
Id Miehina, de 
uttu TdrbiniE 

1 Periódicamente, informamos a 
1 nuestros lectores sobre los trabajos 
' de recuperación que se vienen rea¬ 
lizando en Rincón del Bonete. En la 
edición del sábado 14 de este mes de 
noviembre, dijimos que las turbinas 
seguían su proceso de secado, y que 
. entre los días 17 y 18 se llevaría 
a cabo una reunión de la Comisión 
de Recuperación, a los efectos de 
escuchar los informes de los técni¬ 
cos y disentir el problema relacio¬ 
nado con la Usina Hidroeléctrica. 

También en la misma edición, 
informábamos, que: “de cualquier 
manera, y adelantándose a los po¬ 
sibles acontecimientos, se pedirán 
precios por nuevos bobinados. Esto 
no significa de manera alguna, que 
se hayan perdido las esperanzas de 
a recuperación, pero se entiende 
_^ue conviene prever con tiempo 
cualquier contingencia en contra”. 

Hoy, debemos manifestar que es 
necesario cambiar la bobina de la 
parte fija de los alternadores, per¬ 
teneciente al turbogenerador ’n 9 2. | 
Se procederá en consecuencia al 
desarmado de la referida bobina, lo 
que puede llevar aproximadamente 
un mes. El repuesto ya se pidió a 
Estados Unidos, y llegará a Monte- | 


video también a fines del mes en¬ 
trante. 

En lo que respecta a las otras 
tres Turbinas, siguen el proceso de 


recuperación. Cabe agregar aquí 
que no se descarta la posibilidad de 
que los bobinados se sequen y que¬ 
den en buenas condiciones, pero 


visto el resultado de la máquina 2 
la confianza de los técnicos en ese 
sentido, no es muy grande. Pero 
aun no puede decirse la última pa¬ 
labra. 

— De -Cualquifii_TDaiofro, convioYio I 

aclarar que al efectuarse los ‘ rebo- ¡ 
binados, los turbogeneradores que¬ 
dan otra vez en magnificas condi¬ 
ciones, pues las máquinas en sí, y 
sus partes eléctricas, están perfec¬ 
tas. después de los trabajos de lim¬ 
pieza y reacondicionaimentos a que 
fueron sometidas. Son pues, absolu¬ 
tamente infundadas algunas versio¬ 
nes que circularon sobre el deterio¬ 
ro total de las Turbinas. 

Por otra parte, es conveniente sa¬ 
ber que es usual y necesario, que 
se proceda al rebobinado de las Tur¬ 
binas, cada 30 años. Siempre, claro 
está, que no ocurra una desgracia 
como la soportada en Rincón del 
Bonete. 

En esta Usina Hidroeléctrica, las 
máquinas llevan funcionando ya 15 
años y todo marchaba normalmente 
antes de las inundaciones. 

Solamente preocupa, pues, a las 
autoridades y técnicos de ÚTE lo | 
que concierne a las bobinas. Úna, 
no respondió a los trabajos recune- 
rativos y será cambiada. Las otras 
deben seguir el proceso. Pero nó 
asiste el menor problema en lo que 
respecta a las máquinas en sí y a 
la obra de Ingeniería Civil las que 
están intactas. 

Tal, pues, lo que podemos Infor¬ 
mar sobre este problema que tanto 
afecta a la economía nacional. 
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U REPRESA EN SILENCIO 


J A situación por que atraviesa el abaste- 
cimiento de energía eléctrica, como con¬ 
secuencia de las inundaciones de abril, es 
de todos conocida. El esfuerzo tenaz de los 
técnicos y subordinados de UTE ha dismi¬ 
nuido al máximo las limitaciones que en 
un primer momento se impusieron, y la ve¬ 
nida del verano facilitará la atención del 
servicio en la medida en que disminuya el 
alumbrado público y el consumo domicilia¬ 
rio, o éste se traslada a horas más avanza¬ 
das. Pero la relativa calma en que se vive 
es inestable, no solamente porque se ob¬ 
tiene gracias al trabajo extraordinario de 
hombres y equipos, sino porque no existe 
posibilidad alguna de subsanar cualquier 
agotamiento en las maquinarias que se 
mantienen en funcionamiento. 

Las esperanzas que se alentaron en ma¬ 
yo, cuando retiradas las aguas se comprobó 
una relativa limitación en los daños exte¬ 
riores, se han desvanecido casi totalmen'te. 
Esto, que no se ha dicho por las autorida¬ 
des, es desgraciadamente un hecho incon¬ 
trovertible. El tenue aliento que resta se 
dedica a experimentos de distinta índole por 
sí alguno de ellos tiene éxito. Y mientras 
se cuidan al máximo los detalles en la usi¬ 
na térmica, se hacen tratativas para conse¬ 
guir la entrada en operación de Baygorria 
antes de la fecha calculada. Se habla ahora 
de julio de 1960. 

En el mejor de los casos, por tanto, entre 
abril y julio de 1960 el país deberá some¬ 
terse nuevamente a las medidas de racio¬ 
namiento que tuvieron curso este año. Qui¬ 
zá se haga necesario acentuarlas, en aras 
de la conservación de los equipos en uso. 
Quizá haya que volver a pensar en las usi¬ 
nas flotantes, como único recurso para man¬ 
tener un mínimo razonable de energía dis¬ 
ponible. 

El panorama es, pues, sombrío. Contra 
las dificultades viene luchando UTE, y sin 
duda debe elogiarse su esfuerzo. Pero toda 
su voluntad está pendiente de un equipo al 
que se viene exigiendo, en forma perma¬ 
nente, un rendimiento superior al que nor¬ 
malmente puede brindar. 

Siendo esto así, encontramos dos fallas 
en la conducción del problema, a las cua¬ 
les no podemos dejar de atribuirle grandí¬ 
sima importancia. La primera es el silencio 
de UTE, al que se atribuye el sentido de 
disposición superior. La segunda es debatir¬ 
se en la situación, sin disponer de una re¬ 
serva mínima que permita hacer frente a 


j casos de emergencia más que posibles, 

1 En aquel silencio, provenga de una or- 
! den o no, hay una falsa visión de la posi- 
; ción del pueblo y de la opinión pública en ■ 
! este tipo de problemas. Parecería no cap- 
j tarse la circunstancia de que son los habi- ' 
¡ tantes del país quienes sufrirán las conse- i 
I cuencias de una falla grave en las insta- i 
j laciones de UTE, y quienes de hecho sufren I 
i las limitaciones, cierto que llevaderas, ac- i 
j tualmente en vigor. Es esa condición de víc- 
j timas potenciales la que da derecho al pue- 
j blo a conocer la realidad de la situación, a 
I estar enterado del grado de esperanza que 
j razonablemente debe alentarse, a saber a 
! qué atenerse respecto de los riesgos que co- 
j rre. Sólo cuando el pueblo tiene conciencia 
i de la dificultad está en condiciones de acep- 
i tar sacrificios, y es dable exigírselos. Y la 
i política de silenciar los problemas, para atri- 
j buir cualquier emergencia a un caso fortui- 
! to inesperado, no hace sino postergar el 
; planteo y postergar la formación de un es¬ 
tado de espíritu público que, en estas cir¬ 
cunstancias es imprescindible. 

Por eso, a nuestro juicio, si UTE no pue¬ 
de negar rotundamente y con hechos la 
información que ayer brindamos, y nos cons- 
' ta que no puede, lo que debe hacer es abrir 
ante los ojos del pueblo la situación real 
que atraviesa, advertir al público la enti¬ 
dad de los riesgos que enfrenta y requerir 
del país la colaboración que éste pueda 
prestarle. 

Y, también a nuestro juicio, esa colabo¬ 
ración puede tener un encauzamiento pro¬ 
vechoso si se la orienta a obtener recursos 
extraordinarios, de que UTE carece, ‘ para 
organizar un sistema de abastecimiento 
auxiliar que pueda entrar a operar sin de¬ 
mora en ,el caso de accidentes o desperfec¬ 
tos que sobrevengan en los equipos en uso. 
La falta de ese abastecimiento puede tener 
consecuencias trágicas, y sería verdadera¬ 
mente lamentable no evitar semejante si¬ 
tuación. 

La prolongación del estado de cosas vi¬ 
gente, mientras no haya sido expuesta al 
país con claridad, y no se haya reclamado 
de él la colaboración necesaria, comprome¬ 
te la responsabilidad de las autoridades, Y 
como medimos perfectamente la tensión en 
que deben cumplir su difícil misión, y la 
dedicación con que la cumplen es que su¬ 
gerimos la conveniencia de una informa- 
I ción amplia y franca que coloque al país 
j frente a la realidad. 
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LA REPRESA EN SILENCIO 


J a situación por que atraviesa el abaste- 
cimiento de energía eléctrica, como con¬ 
secuencia de las inundaciones de abril, es 
de todos conocida. El esfuerzo tenaz de los 
técnicos y subordinados de UTE ha dismi¬ 
nuido al máximo las limitaciones que en 
un primer momento se impusieron, y la ve¬ 
nida del verano facilitará la atención del 
servicio en la medida en que disminuya el 
alumbrado público y el consumo domicilia¬ 
rio, o éste se traslada a horas más avanza¬ 
das. Pero la relativa calma en que se vive 
es inestable, no solamente porque se ob¬ 
tiene gracias al trabajo extraordinario de 
hombres y equipos, sino porque no existe 
posibilidad alguna de subsanar cualquier 
agotamiento en las maquinarias que se 
mantienen en funcionamiento. 

Las esperanzas que se alentaron en ma¬ 
yo, cuando retiradas las aguas se comprobó 
una relativa limitación en los daños exte¬ 
riores, se han desvanecido casi totalmen'te. 
Esto, que no se ha dicho por las autorida¬ 
des, es desgraciadamente un hecho incon¬ 
trovertible. El tenue aliento que resta se 
dedica a experimentos de distinta índole por 
si alguno de ellos tiene éxito. Y mientras 
se cuidan al máximo los detalles en la usi¬ 
na térmica, se hacen tratativas para conse¬ 
guir la entrada en operación de Baygorria 
antes de la fecha calculada. Se habla ahora 
de julio de 1960. 

En el mejor de los casos, por tanto, entre 
abril y julio de 1960 el país deberá some¬ 
terse nuevamente a las medidas de racio¬ 
namiento que tuvieron curso este año. Qui¬ 
zá se haga necesario acentuarlas, en aras 
de la conservación de los equipos en uso. 
Quizá haya que volver a pensar en las usi¬ 
nas flotantes, como único recurso para man- 
tener un mínimo razonable de energía dis¬ 
ponible. 

El panorama es, pues, sombrío. Contra 
las dificultades viene luchando UTE, y sin 
duda debe elogiarse su esfuerzo. Pero toda 
su voluntad está pendiente de un equipo al 
que se viene exigiendo, en forma perma¬ 
nente, un rendimiento superior al que nor- 
malinmte puede brindar. 

Siendo esto así, encontramos dos fallas 
en la conducción del problema, a las cua¬ 
les no podemos dejar de atribuirle grandí¬ 
sima importancia. La primera es el silencio 
de UTE, al que se atribuye el sentido de 
disposición superior. La segunda es debatir¬ 
se en la situación, sin disponer de una re¬ 
serva mínima que permita hacer frente a 


■ casos de emergencia más que posibles. 

I En aquel silencio, provenga de una or- 
! den o no, hay una falsa visión de la posi- 
j ción del pueblo y de la opinión pública en | 
! este tipo de problemas. Parecería no cap- 
¡ tarse la circunstancia de que son los habi- 
I tantes del país quienes sufrirán las conse- j 
j cuencias de una falla grave en las insta- | 
I laciones de UTE, y quienes de hecho sufren | 
I las limitaciones, cierto que llevaderas, ac- | 
j tualmente en vigor. Es esa condición de víc- 
I timas potenciales la que da derecho al pue- 
i blo a conocer la realidad de la situación, a 
í estar enterado del grado de esperanza que 
j razonablemente debe alentarse, a saber a’ 

! qué atenerse respecto de los riesgos que co- 
j rre. Sólo cuando el pueblo tiene conciencia 
i de la dificultad está en condiciones de acep- 
í tar sacrificios, y es dable exigírselos. Y la 
i política de silenciar los problemas, para atri- 
j buir cualquier emergencia a un caso fortui- 
} to inesperado, no hace sino postergar el 
i planteo y postergar la formación de un es¬ 
tado de espíritu público que, en estas cir¬ 
cunstancias es imprescindible. 

Por eso, a nuestro juicio, si UTE no pue¬ 
de negar rotundamente y con hechos la 
información que ayer brindamos, y nos cons¬ 
ta que no puede, lo que debe hacer es abrir 
ante los ojos del pueblo la situación real 
que atraviesa, advertir al público la enti¬ 
dad de los riesgos que enfrenta y requerir 
del país la colaboración que éste pueda 
prestarle. 

Y, también a nuestro juicio, esa colabo¬ 
ración puede tener un encauzamiento pro¬ 
vechoso si se la orienta a obtener recursos 
extraordinarios, de que UTE carece, para 
organizar un sistema de abastecimiento 
auxiliar que pueda entrar a operar sin de¬ 
mora en el caso de accidentes o desperfec¬ 
tos que sobrevengan en los equipos en uso. 
La falta de ese abastecimiento puede tener 
consecuencias trágicas, y sería verdadera¬ 
mente lamentable no evitar semejante si¬ 
tuación. 

La prolongación del estado de cosas vi¬ 
gente, mientras no haya sido expuesta al 
país con claridad, y no se haya reclamado 
de él la colaboración necesaria, comprome¬ 
te la responsabilidad de las autoridades. Y 
como medimos perfectamente la tensión en 
que deben cumplir su difícil misión, y la 
dedicación con que la cumplen es que su¬ 
gerimos la conveniencia de una informa- 
I ción amplia y franca que coloque al país 
I frente a la realidad. 
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■tINCON DEL BONETE 

^ Es un hecho conocido que to^ 
davía no se han logrado poner en 
perfectas condiciones las turbinas 
del Rincón del Bonete. *'El Bien 
Público’' trae ayer la misma noti¬ 
cia, con carácter de fracaso, iVo 
creemos que sea el caso de em- 
vlear ese término, aun cuando es 
cierto que las esperanzas de los 
primeros momentos se disiparon 
hace ya tiempo. 

Sabemos sí que se está traba¬ 
jando denodadamente por nues¬ 
tros expertos, auxiliados por téc¬ 
nicos norteamericanos y alema¬ 
nes, y confiamos en que una bue¬ 
na noticia no se hará esnerar. 
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La Crecida en Paso de los Toros fue el 
Doble de las Mayores Habidas desde 1908 


Tal hecho se registró^ dice el Ing, Hareau^ a pesar 
de la regulación producida por la represa de Bonete 

- *1 ? conferencia sobre el tema “Las crecientes del mes de abril 

Sbras^HiS^tH^f"^.^^ contralor de 

XVI Sema^fSeSlcf del Ur^’uaT " Pedagógico la 

apertura, el Prof. Ignacio Martínez Rodríguez 
£ii Ing. Hareau inicio esta conferencia diciendo aue sp referiría \ lo 

~V eTl^dl^ab^r™/" cuenca del rio^^e^ro^n^^rrers" d^ 

luego produjeron la gr;n"crec'írV“ste*rlo”*’““°'' condiciones y 
n re el 24 y el 27 de naargo señaló entonces— cayeron en la cuenca 


lluvias que totalizaron un promedio 
ue 81 mm. o sea 20 mm. diarios, si 
se consideran uniformemente repar. 
tidos. Con esa lluvia se humedeció 
el terreno, preparándolo para altos 
coeficientes de escurrimiento. El 2 
de abril se reinlciaron lluvias gene, 
rales en toda la cuenca que entre 
ese dia y los dos siguientes arroja, 
ron un promedio de 34.8 mm. o sea 
11,6 mm. diarios. El día 6 comenza. 

q'íe hasta 

el dia 15 de abril totalizaron, en la 
cuenca aguas arriba de Bonete, 441 6 
mm. o sea un promedio uniforme de 
44^ mm. en 10 dias consecutivos. 

En un plano preparado por el Ing 
Alberto Val se muestran las lluvias 
medías en la cuenca del río Negro en 
los dias indicados. Con cada lluvia 
se calculó el aporte al embalse: su, 
mando las ondas de aportes parcia. 
les. el volumen de la crecida asi 
estimado sería de 15.7 Km3. y el cau, 
dal máximo 16.600 m3. por segundo 
Sobre la base de otros elementos 
se calculó también la onda de apor- 
volumen 

rip y máximo 

de 17.300 m.3 por segundo. 

^ creciente a par, 
iTúviás revela un hecho 
Interesante, y es que la lluvia que 
catástrofe fue la ultimaría 

ese día en promedio en la cuenca 
fueron los que llevaron el pico de 
la onda de aportes de unos 10.000 
m.3 por segundo a los 17.300 m.3 por 
segundo. Aunque ya esa crecida ure- 
via con un pico de 10.000 m.3 por 
segundo aproximadamente hubiera 
Sido superior a todas las registradas 
y algo mayor al pico de 9.400 m 3 
por segundo previsto , en las bases de 
licitación para el proyecto de la Usi- 
na de Rincón del Bonete, tal crecida 
habría podido ser regulada dentro 
del embalse creado por el dique de 
Bonete, y haber llegado al nivel 83.75 
aproximadamente, es decir Om 70 
debajo del coronamiento del dique. 

A pesar de haber sido desbordado 
el dique de Bonete regularizó efecti¬ 
vamente esa crecida extraordinaria 
Los caudales vertidos aguas abajo 
no excedieron de unos 10.000 m 3 ooi 
segundo. Si bien dicha crecida re 
^Itó catastrófica para Paso de loa 
Todos, debe pensarse en lo que ella 
hubiera sido sin la regulación ope¬ 
rada en el embalse. 

Pero ese efecto de regulación tam- 
bien se hizo sentir benéficamente 
aguas abajo. En el plano que mues¬ 
tra el desarrollo cronológico de loa 
niveles dei río aguas abajo de Bo¬ 
nete, se ve que en Paso del Puerto 
hubo una creciente muy grande en 
los días 17 y 18 formada por las llu 
vias en la cuenca enire Bonete y 
¿asp en- eóe 

mentó allí la contribución de 
caudales desaguados déí Bonete ^ 
reducida, pues correspondían a loA 
evacuados en Bonete unas ochenta 



hegó al nivel 65,22 en Paso de los 
Toros, en la escala situada algo aguas 
arriba del puente ferroviario; a ese 
nivel corresponde un caudal de unos 
10.000 m.3 por segundo, que es asi 
el máximo caudal registrado. Si bien 
esta cifra podría ser ligeramente mo¬ 
dificada en el futuro, al terminarse 
los estudios hoy en curso, cabe pre¬ 
decir que el error no puede superar 
el 5 %, lo que es completamente 
aceptable. Como se ve, y a pesar de 
la regulación que produjo la presa 
de Bonete, la crecida registrada en 
Paso de los Toros ha sido práctica- 
mente el doble de las mayores regis¬ 
tradas desde 1908. 


Durante esta crecida extraordina¬ 
ria —termina inforínando el Ing. 
Hareau—, la Sección Ingeniería Ci¬ 
vil de Obras Hidroeléctricas de la 
ÜTE ha podido efectuar aforos en 
Paso de los Toros, en Baygorria y 
en Paso dei Puerto, con caudales muy 
superiores a los observados anterior¬ 
mente. Las n>edidas de caudales pro¬ 
siguen aún. y si bien el conjunto de 
datos observados está, por eso, toda¬ 
vía sin ajustar, constituye un valio¬ 
sísimo aporte al conocimiento del 
río en grandes crecidas. También se 
han nivelado las marcas de la cre¬ 
ciente máxima en otros muchos pun¬ 
tos del río; y se ha fotografiado, ade¬ 
más, el curso del río aguas abajo 
de Rincón del Bonete hasta Paso del 
Puerto, lo que al permitir recons¬ 
truir el perfil del rio en dicho tramo 
ha venido a complementar la infor¬ 
mación. 


Posteriormente, el Ing. Hareau pro¬ 
yectó dos películas que tomara en 
Rincón del Bonete durante las inun¬ 
daciones y luego de éstas. 


















de la regulación producida por la represa de Bonete 

Con una conferencia sobre el tema “Las crecientes del mes de abril 

Hareau, Jefe de Contralor de 
vxTT^^c Hidroeléctricas de la UTE, prosiguió en el Museo Pedagógico la 
XVI Semana Geográfica del Uruguay 

apertura, el Prof. Ignacio Martínez Rodríguez, 
í' inicio esta conferencia diciendo que se referiría a la 

marz^v e? del rio N%ro ei 24 Me 

I abril, que fueron las que prepararon las condiciones y 

luego produjeron la gran crecida en este tío. i^unuiciones y 

Entre el 24 y el 27 de margo —señaló entonces— cayeron en la cuenca 


lluvias que totalizaron un promedio 
de 81 mm. o sea 20 mm. diarios, si 
se consideran uniformemente repar. 
tidos. Con esa lluvia se humedeció 
el terreno, preparándolo para altos 
coeficientes de escurrimiento. El 2 
de abril se reinlciaron lluvias gene, 
rales en toda la cuenca que entre 
ese día y los dos siguientes arroja, 
ron un promedio de 34,8 mm, o sea 
11,6 mm. diarios. El día 6 comenza. 
ron las grandes lluvias que hasta 
el día 15 de abril totalizaron, en la 
cuenca aguas arriba de Bonete, 441,6 
mm. o sea un promedio uniforme de 
44,2 mm. en 10 días consecutivos. 

En un plano preparado por el Ing 
Alberto Val se muestran las lluvias 
medias en la cuenca del rio Negro en 
los días indicados. Con cada lluvia 
se calculó el aporte al embalse: su. 
mando las ondas de aportes parda, 
les. el volumen de la crecida asi 
estimado sería de 15.7 Km3. y el cau. 
dal máximo 16.600 m3. por segundo 
Sobre la base de otros elementos 
se calculó también la onda de apor. 
tes, que ha arrojado un volumen 
y caudal máximo 
de 17.300 m.3 por segundo. 

cómputo de la creciente a par. 
fluviás revela un' hecho 
interesante, y és que" la lluvia que 
causó la catástrofe fue la ultimaría 
dei 15 de abril. Los 94,7 mm, caídos 
ese día en promedio en la cuenca 
fueron los que llevaron el pico de 
la onda de aportes de unos 10.000 
m.3 por segundo a los 17.300 m.3 por 
segundo. Aunque ya esa crecida nre- 
via con un pico de 10.000 m.3 *por 
segundo aproximadamente hubiera 
sido superior a todas las registradas 
y algo mayor al pico de 9.400 m3 
por segundo previsto .en las bases de 
licitación para el proyecto de ia Usi¬ 
na de Rincón del Bonete, tal crecida 
habría podido ser regulada dentro 
del embalse creado por el dique de 
Bonete, y haber llegado al nivel 83.75 
aproximadamente, es decir Om.70 
debajo del coronamiento del dique 
A pesar de haber sido desbordado 
el dique de Bonete regularizó efecti' 
vamente esa crecida extraordinaria 
Los caudales vertidos aguas abajo 
no excedieron de unos 10.000 m.3 poi 
segundo. Si bien dicha crecida re 
sultó catastrófica para Paso de íoí» 
Todos, debe pensarse en lo que ella 
hubiera sido sin la regulación ope. 
rada en el embalse. 

Pero ese efecto de regulación tam< 
bién se hizo Sentir benéficamente 
aguas abajo. En el plano que mués, 
tra el desarrollo cronológico de loa 
niveles del río aguas abajo de Bo. 
nete, se ve que en Paso del Puerto 
hubo una creciente muy grande en 
los días 17 y 18 formada por las ilu^ 
vias en^ la cuenca entre Bonete y i 

mentó allí la contribución de los ¡ 
caudales desaguados dei Bonete era 
reducida, pues correspondían a lof 
evacuados en Bonete unas ochenta 
horas antes, sólo unos 3.000 m.a 
frente a los 11.500 m.3 por segundo 
registrados en Paso del Puerto. Sin 
la regulación, hubieran salido de 
Bonete alrededor de 7.500 m.3, con 
lo cual el caudal en Paso dei Puerto 
babria sido de 10.000 m.3 por se. 
gundo. Igualmente ocurrió en Mer¬ 
cedes, donde los niveles máximos se 
registraron en los días 18 y 19 cuan, 
do en Mercedes la contribución de 
Bonete era muy reducida. Puede pues 
afirmarse, con los hechos, que Mer¬ 
cedes se salvó de una inundación 
mucho peor, por la acción de la pre¬ 
sa de Bonete. 

Es interesante asimismo señalar la 
escasísima influencia que tuvo la 
obra en construcción en Rincón de 
Baygorria. En ese lugar, aguas arriba 
del dique entonces a medio construir, 
el nivel alcanzó el máximo de 54,90; 
y aguas abajo, sólo Om.65 más bajo, 
es decir que todo ocurrió como si 
prácticamente no hubiera obra en 
el rio. Tal desnivel de Om.65 no hu¬ 
biera modificado los niveles alcan¬ 
zados. en Paso de los Toros. 

En la creciente de abril de 1959 se 



llegó al nivel 65.22 en Paso de los 
Toros, en la escala situada algo aguas 
arriba del puente ferroviario; a ese 
nivel corresponde un caudal de unos 
10.000 m.3' por segundo, que es asi 
el máximo caudal registrado. Si bien 
esta cifra podría ser ligeramente mo¬ 
dificada en el futuro, al terminarse 
los estudios hoy en curso, cabe pre¬ 
decir que el error no puede superar 
el 5 %, lo que es completamente 
aceptable. Como se ve, y a pesar de 
la regulación que produjo la presa 
de Bonete, la crecida registrada en 
Paso de los Toros ha sido práctica, 
mente el doble de las mayores regis¬ 
tradas desde 1908. 

Durante esta crecida extraordina¬ 
ria —termina inforfeiando el Ing. 
Hareau—, la Sección Ingeniería Ci- 
vil de Obras Hidroeléctricas de la 
UTE ha podido efectuar aforos en 
Paso de los Toros, en Baygorria y 
en Paso dei Puerto, con caudales muy 
superiores a los observados anterior¬ 
mente. Las medidas de caudales pro¬ 
siguen aún. y si bien el conjunto de 
datos observados está, por eso, toda- 
vía sin ajustar, constituye un valio¬ 
sísimo aporte al conocimiento del 
rio en grandes crecidas. También se 
han nivelado las marcas de la cre¬ 
ciente máxima en otros muchos pun¬ 
tos del río; y se ha fotografiado, ade¬ 
más, el curso del rio aguas abajo 
de Rincón del Bonete hasta Paso del 
Puerto, lo que al permitir recons¬ 
truir el perfil del río en dicho tramo 
ha venido a complementar la infor¬ 
mación. I 

Posteriormente, el Ing. Hareau pro¬ 
yectó dos películas que tomara en 
Rincón del Bonete durante las inun¬ 
daciones y luego de éstas. 
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versos aspectos de la última gran 
creciente del río Negro. 


Da4.TOS ILUSTRATIVOS 


Comenzó puntualizando que entre 
el 24 y el 27 de marzo cayeron en 
la cuenca lluvias que totalizan un 
promedio de 81 mm. o sea 20 mm. 
diarios si se consideran uniforme¬ 
mente repartidos. Con esta lluvia se 
humedeció el terreno, preparándolo 
para altos coeficientes de escurri- 
miento. Luego de seis días en que 
sólo se registraron lloviznas aisla¬ 
das en la cuenca del río Negro, el 
2 de abril se reiniciaron lluvias ge¬ 
nerales en la cuenca que entre los 
días 2, 3 y 4 arrojaron un promedio 
de 34.8 mm. o sea 11.6 mm. diarios, 
uniformemente repartidos. El día 5 
no llovió y el 6 comienzan las gran¬ 
des lluvias, que se produjeron en la 
cuenca aguas arriba de Bonete y 
que se mantuvieron y agudizaron 
hasta el día 15, totalizando un cómpu¬ 
to final de 441,7 mm., o sea im 
promedio uniforme de 44,2 mm. en 
10 días consecutivos. 

Se señaló que los datos para esos 
cálculos^ no son completos por la 
dispersión de los pluviómetros (pro¬ 
medio uno cada 200 kms.2), repar¬ 
tidos irregularmente. 


tarde se abrió el terraplén que li¬ 
mita el embalse al N. O. de la presa 
para aumentar los desagües y a pe¬ 
sar de ello, a partir del día * *21. du¬ 
rante cuatro dias, el agua pasó sobre 
el coronamiento del dique y desbor¬ 
dó sobre las cuchillas que Jimitan 
el embalse, llegando al nivel máxi¬ 
mo 85,00 al día 23 de abril 


posible caudal máximo de 8.300 me¬ 
tros cúbicos por segundo. 

En la de abril de 1959, alcanzó en 
Paso de los Toros 65,22, con un cau¬ 
dal de 10.000 metros cúbicos por se¬ 
gundo. Concluyó refiriéndose al va¬ 
lor de las comprobaciones realizadas 
y exhibiendo un film que es valioso 


ACCION REGULADORA EFICAZ 


CIFRAS DECISIVAS 


1 El cómputo de la creciente a par¬ 
tir de las lluvias muestra un hecho 
interesante y es que la lluvia que 
causó la catástrofe fue la última, del 

• día IS de abril. Esos 94,7 mm. caídos, 
en promedio en la cuenca en 24 
horas, fueron los que llevaron el 
pico de la, onda de aportes de unos 
10.000 m.3/s, a los 17.300 m.3/s. Aun¬ 
que ya esa crecida previa co.P un 
pico de 10.000 m.3/s. aproximadaj.len¬ 
te, hubiera sido superior a toda*- ' las 
re-íistrádas y algo mayor al pie de 
9.400 m.3/s. previsto en las basew de 
licitación para el proyecto de la Usi¬ 
na de Rincón del Bonete, esa crc.- 
cida hubiera podido ser regulada 
dentro del embálse creado por el di- 
! que de Bonete, y haber llegado al 
1 nivel 83,75 aproximadamente, es de¬ 
cir 0,70 m. debajo del coronamien¬ 
to del dique. ■ 

EFECTOS EN EL EMBALSE ¡ 
Los niveles del embalse fueron ere- i 
ciendo con rapidez acelerada: así en ; 
los días 8 al 13 creció a' razón de j 
0,95 cm./hora para pasar a 1,9 cm. ! 
hora en los días 14 a 16 y llegar a 
2,2 cm. por hora el di?, •Í8’; esto a ' 
pesar que los desagües pasaron en 
esos últimos días de 3.200 m.3/s. el i 
14 a 5.600 m.3/s. el 18 y que la.su- ! 
perficie del embalse pasaba de 1.150 ¡ 
km.3 el día 11 a 1.630 km.3 el día j 
20. Como es sabido, siguiendo ins- i 


A pesar de haber sido desbordado. 

el dique de Bonete regularizó efec¬ 
tivamente la crecida, como puede 
verse en el plano (5.956). Los cauda¬ 
les vertidos aguas abajo no exceaie- 
ron de unos 10.000 m.3/s. A i%-:ar 
que esa crecida resultó catastrófica 
para la ciudad de Paso de los To¬ 
ros, piénsese lo que hubiera sido sin 
la regulación operada en el embalse. 

Pero ese efecto de regulación tam¬ 
bién se hizo sentir benéficamente 
aguas abajo, como resulta de la con¬ 
sideración del plano 5.920 que mues¬ 
tra el desarrollo cronológico de los 
niveles del río aguas abajo de Bo¬ 
nete. Vemos que en Paso del Puer¬ 
to hubo una creciente muy grande 
en los días 17 y 18 formada por las 
lluvias en la cuenca entre Bonete y 
Paso del Puerto cuando en ese mo¬ 
mento allí la contribución de los 
caudales desaguados de Bonete era 
reducido, pues corresponden a los 
evacuados en Bonete unas 80 horas 
antes que eran de sólo unos 3.000 
ni.3/s. frente a los 11..500 m.3/S. re¬ 
gistrados en Paso del Puerto. Sin la 
regulación en vez de esos 3.000 m.3/s. 
de Bonete hubieran salido aproxima¬ 
damente 7.500 m.3/s. con lo cual el 
caudal en Paso del Puerto hubiera 
sido de 10.000 m.3/s. 


testimonio del suceso, en toda su in¬ 
tensidad, tanto como del esfuerzo 
humano cumplido en tan dramáticas 
circunstancias. Es de tener en cuenta 
esa documental entre las que deben 
conocer nuestros liceales y escolares, 
ya que no concurrieron a estas ilus¬ 
trativas conferencias. 


, a las 18 y 30, tan^iien en el 
Museo Pedagógico se realiza la 5? 
sesión. Disertará el Cnel. Alberto 
Bergalli. ex director del Instituto 
Geográfico Militar sobre el tema ‘Xa 
erosión hídrica en la cuenca del 
Río Negro”. (Entrada libre). 



CONSIDERACIONES FINALES 


Hizo el disertante otras observa¬ 
ciones de muy alto interés, recor¬ 
dando la creciente —que llamó le¬ 
gendaria— de 1888, durante la cual 
se llegó a un nivel d'e 63,36, con un 


HAREAU 
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Se Inició la XVI Semana Geográfica 
i Estudiando las Inundaciones de Abril 

Fueron analizadas las intensas lluvias caídas en el 
presente año y las caiis€is meteorológicas de ellas. 

Con asistencia de numeroso público se inauguró en el local del 
Mvisco Pedagógico, la XVI Semana Geográfica del Uruguay, Esta ha 
sido organizada por el Instituto Nacional de Investigaciones Geográ¬ 
ficas de la Universidad, y se dedica al estudio de las grandes inunda¬ 
ciones de abril-mayo de 1959. 

Esta sesión inicial fue abierta con un discurso que estuvo a cargo 
del Rector de la Universidad, Dr. Mar'o A. Cassinoni, 

En seguida el Prof. Ignacio Martínez Rodríguez, en su' carácter 
de director de la XVI Semana Geográfica del Uruguay, hizo la pre¬ 
sentación de los dos primeros oradores que intervenían en la misma; 
los señores Juan A. Battione Chiarino y Prof. Orfilio Rodríguez, jefe 
de la División Climatología e inspecto técnico respectivamente del 
Servicio Meteorológico Nacional 

LAS PRECIPITACIONES EN EL AÑO 1959 

Sobre este tema disertó a continuación, el señor Battione Chiarino, 
señalando desde un comienzo que en el año climatológico estacional 
1958-1959 los valores de la precipitación acumulada estuvieron., en to¬ 
do momento, sobre los promedios de 50 años. 

Las registraciones pluviográficas efectuadas en Montevideo, en el 
Observatorio del Prado, servirán para interpretar, por comparación, 
el volumen de las precipitaciones ocurridas en toda la república. 

Desde el 1° de diciembre de 1958 hasta el 30 de abril de 1959, la 
precipitación acumulada alcanzó a 945 mm., siendo su promedio co¬ 
rrespondiente de 440 mm. Durante abril de 1959 se registraron en 
el Observatorio del Prado, 499 mm., casi cinco veces lo normal. La 
precipitación sola de este mes fue superior en 59 mm. al promedio 
de la lluvia acumulada entre el 1° de diciembre de 1958 y el 30 de 
abril de 1853 inclusive. 

Para relacionar la magnitud de la lluvia acumulada en estos últi¬ 
mos 11 meses, debemos recordar que el promedio anual ha sido de 
1.032 mm.; y que los L733 mm. correspondientes al total del período 
diciembre 1958-octubre 1959 han sobrepasado a los totales anuales de 
varios años que fueron considerados justamente como lluviosos (v.gr,; 
1919, 1922, 1930, 1938. 1953 y 1958). 

Pero los 499 mm. de abril para Montevideo carecen virtualmente 
de entidad, si se los compara con las precipitaciones registradas en 
el resto de la república, especialmente en el Norte. En esta zona del 
país, todos los valores fueron superiores a 600 mm., con la única ex¬ 
cepción de una región de 500 mm. en el departamento de Artigas. 

El valor máximo de precipitación totalizado en abril de 1959, fue 
de 1.184 m.m., medidos en la estación pluviómétrica de Tacuarembó 
Chico. Esta cifra es el récord mensual absoluto medido en las esta¬ 
ciones pluvioméíricas del Servicio Meteorológico desde 1900 hasta la 
fecha, y equivale al total de lluvias acumuladas de un año anormal. 

Pero es que, además, esta cantidad de 1.194 mm., más del doble 
de la registrada en Montevideo, no se produjo durante todo el mes 
de abril, sino que se acumuló en dos períodos perfectamente marca¬ 
dos: sumando las lluvias de los días 8, 9 y 10 se totalizan 444 mm., 
y las de los días 13 al 23 inclusive, 695 mm. En esta ocasión se registró 
el máximo diario: 270 mm., el día 19. Acumulando las precipitación^ 
de estos 13 días (ño cbnsécutivoslT oBíéñémós ún total de T.139 rñm. 
En dos semanas, las lluvias de un año. 

Esta distribución de las lluvias en dos periodos del mes, fue casi 
general para toda la república, encontrándose su explicación en las 
diversas situaciones sinópticas que imperaron en abril. Los periodos 
de mayor precipitación correspondieron a los días 8 al 10 y 12 al 16. 

Respecto a la frecuencia con la que pueden aparecer fenómenos 
de este tipo, si nos ceñimos pura y exclusivamente a las precipitacio¬ 
nes, aún cuando las series estadísticas son demasiado cortas (apenas 
60 años para Montevideo), se puede admitir que el riesgo puede pre¬ 
sentarse más de una vez en 100 años. Efectivamente, entre el año 
1900 y el de 1960 ya sucedió dos veces: la primera en 1914, con un 
total anual de 2399 mm.; y la segunda en 1959, con un total que puede 
calcularse que será de 1.900 mm. Asimismo, pueden producirse preci¬ 
pitaciones diarias del orden de los 100 mm. por lo menos dos veces 
cada 10 años, y del orden de los 150 mm. y superiores, dos veces cada 
25 años. Además, puede suponerse, siempre sobre la base de cálculos 
estadísticos, que lluvias del orden de los 350 mm. en 5 días consecu¬ 
tivos pueden producirse varias veces en 100 años. 

El aumento de las precipitaciones —informó en fin el Sr. Battione 
Chiarino— trajo como corolario forzoso la modificación, en mayor o 
menor grado, de la gran mayoría de los elementos meteorológicos que 
configuran el estado general del tiempo. Desde un punto de vista es¬ 
tadístico puede decirse que durante 11 meses tuvimos el total de 








el Obserraiorio del Prado, 499 mnu, casi cinco reces lo normal. La 
precipitación sola de este mes fue superior en 59 mm. al promedio 
de la lluvia acumulada entre el 1*? de diciembre de 1958 y el 30 de 
abril de 1859 inclusive. 

Para relacionar la magnitud de la lluvia acumulada en estos últi¬ 
mos 11 meses, debemos recordar que el promedio anual ha sido de 
1,032 mm.; y que los L733 mm. correspondientes al total del período 
diciembre 1958-octubre 1959 han sobrepasado a los totales anuales de 
varios años que fueron considerados justamente^ como lluviosos (v.gr.i 
1919, 1922, 1930, 1938. 1953 y 1958), 

Pero los 499 mm, de abril para Montevideo carecen virtualmente 
de entidad, si se los compara con las precipitaciones registradas en 
el resto de la república, especialmente en el Norte, En esta zona del 
país, todos los valores fueron superiores a 600 mm., con la única ex¬ 
cepción de una región de 500 mm. en el departamento de Artigas. 

El valor máximo de precipitación totalizado en abril de 1959, fue 
de 1.194 mm., medidos en la estación pluviométrica de Tacuarembó 
Chico. Esta cifra es el récord mensual absoluto medido en las esta¬ 
ciones pluvioméíricas del Servicio Meteorológico desde 1900 hasta la 
fecha, y equivale al total de lluvias acumuladas de un año anormal. 

Pero es que, además, esta cantidad de 1.194 mm., más del doble 
de la registrada en Montevideo, no se produjo durante todo el mes 
de abril, sino que se acumuló en dos períodos perfectamente marca¬ 
dos: sumando las lluvias de los días 8, 9 y 10 se totalizan 444 mm., 
y las de los días 13 al 23 inclusive, 695 mm. En esta ocasión se registró 
el máximo diario: 270 mm., el día 19. Acumulando las precipitacmnes 
de estos 13 días {no consecutivos), obienémos un total de T.153 mm. 
En dos semanas, las lluvias de un año. 

Esta distribución de las lluvias en dos periodos del mes, fue casi 
general para toda la república, encontrándose su explicación en las 
diversas situaciones sinópticas que imperaron en abril. Los períodos 
de mayor precipitación correspondieron a los días 8 al 10 y 12 al 16. 

Respecto a la frecuencia con la que pueden aparecer fenómenos 
de este tipo, si nos ceñimos pura y exclusivamente a las precipitacio¬ 
nes, aún cuando las series estadísticas son demasiado cortas (apenas 
60 años para Montevideo), se puede admitir^ que el riesgo puede pre¬ 
sentarse más de una vez en 100 años. Efectivamente, entre el año 
1800 y el de 1960 ya sucedió dos veces; la primera en 1914, con un 
total anual de 2399 mm.; y la segunda en 1959, con un total que puede 
calcularse que será de 1.900 mm. Asimismo, pueden producirse preci¬ 
pitaciones diarias del orden de los 100 mm. por lo menos dos veces 
cada 10 años, y del orden de los 150 mm. y superiores, dos veces cada 
25 años. Además, puede suponerse, siempre sobre la base de cálculos 
estadísticos, que lluvias del orden de los 350 mm. en 5 días consecu¬ 
tivos pueden producirse varias veces en 100 años. 

El aumento de las precipitaciones —informó en fin el Sr. Battione 
Chiarino— trajo como corolario forzoso la modificación, en mayor o 
menor grado, de la» gran mayoría de los elementos meteorológicos que 
configuran el estado general del tiempo. Desde un punto de vista es¬ 
tadístico, puede decirse que durante 11 meses tuvimos el total de 
lluvias correspondientes a 20 meses y la insolación de 10 meses. La 
correlación del aumento de la lluvia y de la nubosidad con la dismi¬ 
nución de la insolación determinó un aumento de la humedad relativa 
que ha oscilado, en general, entre el 5 y el 10%, y una acentuada dis¬ 
minución de la evaporación, cuyos valores se hallaron entre el 15 y 
el 20% debajo de lo normal. 

TRES CAUSAS METEOROLOGICAS DE LAS INUNDACIONES 
DE ABRIL 

A este punto se refirió después, el profesor Rodríguez, aclarando 
que si bien fue en abril de 1959 que se produjeron las mayores llu¬ 
vias, el ciclo lluvioso abarcó un trimestre (desde fines de marzo hasta 
fines de junio). 

Durante ese trimestre hubieron períodos de mal tiempo alterna¬ 
dos con otros de buen tiempo. 

Aunque no fueron de iguales características, los periodos de mal 
tiempo se debieron generalmente a las mismas causas. Por lo tanto, 
bastarán la descripción y el análisis de uno de ellos. 

Podemos escoger el periodo del 14 al 16 de abril, por las memo¬ 
rables consecuencias que arrojó, y porque es representativo de los 

típicos temporales de. nuestro país. 

Observando cartas sinópticas del tiempo de los días 14, 15 y 16, a 
las 12 horas, se notan principalmente: a) el área ocupada por las ma¬ 
sas de aire tropical y polar; b) la posición de una Alta caliente sobre 
el N.E. del Brasil; c) la posición de la Alta fría al S. del Uruguay; 
d) la orientación del ©je mayor de los sistemas báricos; e) la región 

afectada por lluvias, tormentas, vientos fuertes; f) la posición de la 

depresión barométrica primaria sobre South Georgia y de la depre¬ 
sión barométrica secundaria sobre Uruguay, E. argentino y S. del 
Brasil; g) la evolución y desplazamiento de la oclusión de la depre¬ 
sión barométrica hasta salir del país, por el E. — Del examen de 
la situación meteorológica, representada sobre mapas del tiempo, surge 
que la causa inmediata de las inundaciones de abril fue la formación 
y desarrollo de intensas depresiones barométricas secundarias, sobre 
nuestra región geográfica. 

Existe una estrecha relación entre el índice de circulación zonal 
(componente horizontal de la velocidad, en la dirección W-E, de una 
corriente aérea) y las condiciones meteorológicas. Examinando la mar¬ 
cha del índice de circulación zonal del 13 al 16 de abril, vemos que 
en el día 13 ya se notó el descenso continuo del mismo, que alcanzó 
un valor mínimo el día 15, y luego empezó a repuntar firmemente. 
En correspondencia con ese comportamiento del índice de circulación 
zonal, se advierte en las cartas del tiempo el desarrollo de una de¬ 
presión barométrica secundaria que alcanzó su máxima intensidad 
entre los días 15 y 16. Si observamos el perfil de velocidad zonal co¬ 
rrespondiente al día 15, comprobamos que los efectos del mismo con- 
sistierr - fundamentalmente, en: a) la formación de una Alta caliente 
sobre f N.E. del Brasil; b) una fuerte advección de aire tropical ma¬ 
rítimo desde el N.W,; c) la formación de una Alta fría al S. del Uru¬ 
guay; d) la marcha desigual de los frentes originalmente fríos; e) la 
cclusión de la onda frontal inestable. Por todo lo cual, se infiere que 
la causa mediata de las inundaciones de abril ha sido una perturba¬ 
ción notable de la circulación zonal. 

Durante el otoño persistió, todavía, una vaguada de ondas largas 
y de mucha amplitud, en la meso y alta troposfera, sobre nuestro con¬ 
tinente, que sería consecuencia de* un balanceo cíclico, propio de la 
circulación atmosférica global. Esa perturbación afectó la distribuión 
e intensidad de la circulación zonal; y tal hecho favoreció la forma¬ 
ción y desarrollo de depresiones barométricas secundarias, frecuentes 
y lluviosas. Nuestras inundaciones de abril reconocerían aquí su causa 
lejana. 

Sin que con ello quiera negarse su posibilidad de acción, se ha 
descartado en este análisis —manifestó por último el profesor Rodrí¬ 
guez— la influencia de factores extraterrestres como causantes de per¬ 
turbaciones atmosféricas. Es más probable, sin embargo, que el tiempo 
sea casi un producto de factores terrestres, unos variables y otros 
constantes. Y si bien la causa de toda perturbación atmosférica radica 
en la cantidad de calor solar llegado al suelo, todavía no se ha resuelto 
en qué medida la tierra y suatmósfera constituyen un sistema cerrado 
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HABiyi IMPRESCINDIBLES DE ENERGIA 

EimRICA PARA REPARAR LAS MAQUINARIAS DE UTE. 




aspectos de la importante reunión realizada ayer en la UTE, Arriba, a la izquierda, el presidente del organismo, Ing. Ko- 
Fonseca, hace uso de la palabra. Enseguida, el ingeniero jefe de centrales térmicas, Ing. Hugo R. Giavi. Abajo, dos momen- 
del acto: el estrado 1 parte del numeroso público integrado por delegados representativos del comercio, industria, Concejo De¬ 
partamental de Montevideo y repri'sentantes de prensa y radio. 


■ii ja nación sigue sufriendo aún las consecuencias de las extraor- 
d las inundaciones de abril pasado, y las obligadas resíricoio- 
peri consumo de energía eléctrica — vital para ia marcha eco- 
ivoita del país, — no han terminado, según lo ha hecho sab r el 
torio de la UTE al Consejo Nacional de Gobierno, al que se 
os, ín» incluso, si ello resulta imprescindible, la adopción ee m - 
iecJ drásticas para paliar los inconvenientes que traería apare- 


* una -restrréción en ^ el consumo de energía. 


-.y? , '■I. iiawwijfwi*’"; 

on con el Ihrectorio y .,t j/. lu -. .< <• t ir., y anora W 

en la colaboración patríGíka d i pueblo para hacer frente 
situación que se cons¡d.erá realmente grave. 

. ixterca:>ibio de ideas 

' Ua informar a la opinión publica, a ias clases productorais y 
^ 'anizaciones industriales, de la verdadera situación porque 
UTE, se realizó en la tarde de ayer una conferencia de 
la que estuvieron presentes la totalidad de los Directores 
■ los técnicos e ingenieros responsables, representantes del 
;vc-Ahbepartamental de Montevideo, delegados de la Cámara de 
Cámara de Comercio y representantes do nume 


ia 


privadas. Inició la conferencia el Presidente de UTE, 
'e'¿í ívf’O Fonseca, para explicar que la detención forzosa de la 
fu Alternadora 4 de la Central José Batlle y Ordó- 




reacondicionamiento, obligará a efectuar una sensible 


fT sometida a urgentes reparaciones imprescindibles y a 


^ - 

el suministro de energía eléctrica por un período que 
'rv v^.iado de 45 dias. Pasado ese período crítico —agregó—, se 
^condiciones de ir paulatinamente normalizando el sumi- 




N" 4 .:^ttes necesitaremos —dijo— la leal colaboración de to- 


/gente a las dificultades. 


—agregó— este intercambio de ideas cor. téc- 


dirigentes de empresas, para coe. a través 


diciendo que la reparación y ajuste de la maquinaria de Rincón del 
Bonete no pudo hacerse este año en virtud de que las inundacio¬ 
nes licgaron en abril y las instalaciones quedaron cubiertas por las 
agua? desbordadas desde el 21 da abril hasta el 19 de mayo. 

De esa fecha en adelante —^prosiguió diciendo— se iniciaron 
los t raba i05 de recuperación Pon la colaboración de los técnicos de 
General Electric y a fines de abril se solicitó un nuevo bobinado 
^ saber ciertap.§i, ^ jy9ípr.aíí?i 4^, recuperación de las 

laqno'icíS, socado y i . parac-ói. co iu.*! r.nsT;''a:', P' '.■.''istió lu t’?To de 


incesantes trabajos, la recuperación total ae 146 motores de diversos 
tipos, .51 bombas, 5 compresores. 14 transformadores. 4 turbinas y 
gran cantidad de cojinetes, reguladores, rotores, extractores, medi¬ 
dores. etc., por un valor que puede ser estimado en un 95^5 del 
total de las instalaciones. El restante ignoramos aún —expresó— 
si será o no recuperado. 

Para mediados de enero entrante estaremos en condiciones de 
recibir los nuevos bobinados para ia máquina 2, los que llegarán 
conjuntamente con el técnico de General Electric, responsable de su 
puesta en funcionamiento. 

LA CENTRAL BATLLE Y ORDOÑEZ 
El Ing. Salvador Masson, Gerente de Usinas de UTE, dejó la 
palabra al Ing. Hugo Giavi, para que explicara a los presentes la si¬ 
tuación de dicha central. 

El Ingeniero Giavi expresó que los técnicos del organismo, luego 
de prolijos exámenes, habían llegado a la conclusión de que era 
imprescindible detener la maquinaria de la Turbo Alternadora 
N? 4, una de las unidades más modernas de UTE y que produce 
50.000 K.W. 

Esa maquinaria — expresó, —■ se halla en funcionamiento 
ciesae m.ayo de 1956 y normalmente lequiere una reparación cada 
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